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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 79 

26 Μαΐου 2010 


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 39 
Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α' 231), όπως αυτό ισχύ¬ 
ει μετά την τροποπσίησή τσυ με τα π.δ. 158/1999 
(Α' 156), 137/2002 (Α' 112), 294/2003 (Α' 251) και 194/2009 
(Α' 239) σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/26/ΕΚ 
της Επιτροπής της 6ης Απριλίου 2009. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρ¬ 
μογή του κοινοτικού δικαίου» (Α' 34), όπως το άρθρο 
αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 
(Α' 101) και του άρθρου 4 του ν. 1338/1983 όπως το άρθρο 
αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 
(Α' 70) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 
(Α' 101), 31 του ν. 2076/1992 (Α' 130), 19 του ν. 2367/1995 (Α' 
261), 22 του ν. 2789/2000 (Α' 21) και 48 του ν. 3427/2005 
(Α' 312). 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 και 36 του ν.δ. 187/ 
1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α' 261), 
του άρθρου 3 του ν. 3141/1955 «Περί συστάσεως παρά τω 
Υ.Ε.Ν. Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού (Σ.Ε.Ν.)» (Α' 43) 
και το γεγονός ότι το σχέδιο π.δ. απεστάλη προς γνω¬ 
μοδότηση στο Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού (Σ.Ε.Ν.). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί¬ 
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα πσυ 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98). 

4. Τις διατάξεις του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης 
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πσλιτικής 
και μετοναμασία τσυ σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγω¬ 
νιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατρσπή τσυ Υπσυργείου 
Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - 
Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γ ε¬ 
νικής Γ ραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γ ενικής 
Γ ραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α' 213). 


5. Τις διατάξεις του π.δ. 189/2009 «Καθορισμάς και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α' 221). 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ¬ 
ϋπολογισμού. 

7. Την αριθμ. 46/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, μετά από πρόταση της Υπουργού Οικονομί¬ 
ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή 
της ελληνικής νομοθεσίας πρσς τις διατάξεις της Οδη¬ 
γίας 2009/26/ΕΚ της 6ης Απριλίου 2009 (ί 113/6-5-2009), 
με την οποία τροποποιείται η Οδηγία 96/98/ΕΚ του 
Συμβουλίου της 20-12-1996, όπως αυτή τροποποιήθηκε 
με τις Οδηγίες 98/85/ΕΚ της Επιτροπής της 11ης Νοεμ¬ 
βρίου 1998, 2001/53/ΕΚ της Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 
2001, 2002/75/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας Σεπτεμβρίου 
2002 και 2008/67/ΕΚ της Επιτροπής της 30ης Ιουνίου 
2008, οι οποίες ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο με τα 
προεδρικά διατάγματα 347/1998 (Α' 231), 158/1999 (Α' 156), 
137/2002 (Α' 112), 294/2003 (Α' 251) και 194/2009 (Α' 239) 
αντίστοιχα και αφορούν τον εξοπλισμό των πλοίων. 

Άρθρο 2 

(Άρθρο 2 της Οδηγίας) 

Στην περίπτωση πσυ σ εξσπλισμός, σ σποίος εμφαί- 
νεται είτε ως «νέσ είδσς» στη στήλη 1 του Παραρτή¬ 
ματος Α.1 της οδηγίας 96/98/ΕΚ είτε ως «μεταφερθέν» 
από το παράρτημα Α.2 στο Παράρτημα Α.1 είδος, έχει 
κατασκευασθεί πριν την 06.04.2010, ημερομηνία υποχρέ¬ 
ωσης της Χώρας μας για συμμόρφωση με την Οδηγία 
2009/26/ΕΚ, σύμφωνα με τις διαδικασίες για την έγκριση 
του τύπου που ίσχυαν ήδη πριν από την 06.04.2010, ο 
εν λόγω εξοπλισμός δύναται να διατίθεται στο εμπόριο 
και να εγκαθίσταται επί κοινστικού σκάφσυς, κατά τη 
διάρκεια δύο ετών από την 06.04.2010. 
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Άρθρο 3 

Το Παράρτημα Α του άρθρου 19 του π.δ. 347/1998 άπως 
αυτά έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 4 του π.δ. 158/ 
1999, το άρθρο 4 του π.δ. 137/2002, το άρθρο 4 του 
π.δ. 294/2003 και το άρθρο 3 του π.δ. 194/2009 (Α' 239), 
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Κατάλογος των γρηυιμοποιοϋμενων ουντομογραφιών; 

Α.1, τροπολογία 1 που αφορά ου^ή^η ήγραφα εκτός εκείνων του ΙΜΟ 

Α.2, τροπολογία 2 που αφορά ουτήθη ήγραφα εκτός εκείνων του ΙΜΟ 

ΑΟ, διορθωτική τροπολογία που αφορά ιπηήθη έγγραφα εκτός εκεΚτυν του ΙΜΟ 

ΟΑΤ, κατηγορία εδοπλιομού ραιτάρ όπως ορίζεται στο τμήμα 1.3 του ΙΕΟ 62388 (2007). 

Εγκύκλ, Εγκύκλιος. 

ΟΟΙΚΕΟ, όιεθνείς κανονισμοί για την αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα. 

ΟΟΜ5ΑΚ, 3'ποεπττροπή του ΙΜΟ για τκ ραδιοεπικοινωνίες και την έρευνα και τη διάσωση. 
ΕΝ, Ευρωπαϊκό Πρότυπο. 

ΕΤ5Ι, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων. 

Ρ55, Λιεθνής κώδικας συστημάτων πυρασφάλειας. 

ΡΤΡ, Διεθνής κώδικας για την εφαριιογή διαδικασιών δοκμιών πυρός. 

Η50, Κώδικας ταχύπλοων σκαφών. 

ΙΒΟ, Διεθνής κώδικας χημικών χύδην. 

ΙΟΑΟ, Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας. 

ΙΕΟ. Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή 
ΙΜΟ, Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. 

150, Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης. 

ΙΤυ, Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνηών (ΔΕΤ). 

15Α, Σωσπκό μέσο. 

ΜΑΚΡΟΙ, Διεθνής σύμβαση για την πρόληφη της ρύπανσης από πλοία. 

ΜΕΡΟ, Επιτροπή Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος. 

Μ50, Επιτροπή Θαλάσσιας Ασφάληας. 

ΝΟ,, οξείδια του αζώτου 

50ίΑ5, Διεθνής σύμβαση για την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα. 

50„ οξείδια του θείου 
Κανον., κανονισμός. 

Απόφ., απόφαση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 


ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΗΔΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΟΚΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 


Σημπώυεκ; που ιυχύουν για ολόκληρο το παράρτηιια Α.1 

α) Γενικά; Πέραν των προτύπων δοκιμές που σναφέρονται ϋυγκεκριμένα, οι διάφορες διατέι^ης που πρέπει να ελέγχονται κατά 
την εΕεταοη του τύπου (έγκριοη τύπου) όπως αναφέρεται στις ενότητες για την α&ολόγηοη συμμόρφωσης στο παράρτημα Β, 
βρίσκονται στις εφαρμοστέες απαιτησας των διεθνών συμβάσεων και των σχεηκών αποφάσεων και εγκυκλίων του ΙΜΟ. 

β) Στήλη 5; Οπου σναφέρονται αποφάσας ΙΜΟ, εφαρμόζονται μόνο τα πρότυπα δοκιμής που περιέχονται στα σχετικά μέρη των 
παραρτημιχτων των αποφάσεων και εξαιρούνται οι διατάξεις των ίδιων των αποφάσεων 

γ) Στήλη 5: Οι διεθνείς συμβάσεις και τα πρότυπα δοκιιιής εφαρμόξονται στην επικαιροποιημένη έκδοσή τους. Με σκοπό τον 
ακριβή προσδιορισμό των σχετικών προτύπων, οι εκθέσεις δοκιμών, οι βεβαίωσης πιστότητας και οι δηλώσας πιστότητας θα 
προσδιορίζουν το εφοριιοξομενο συγκεκριιιένο πρέχτυπο δοκιμής καθώς και την έκδοσή του. 

δ) Στήλη 5; Οταν ανσφέρονται δύο σαρές προτύπων δοκιμής (χωριζόμενες ιιε εισαγω^τκά “ή"), κάθε σειρά ικανοποιεί όλες τις 
απαιτήσεις δοκιμών ^τα την τήρηση των προτύπων επίδοσης ΙΜΟ. Επομένως, η δοκιμή βάσει μιας σειράς αρκεί για να απόδειξη 
τη συμιιόρφοχϊη με τις απαιτήσης των σχετικών διεθνών πράξεων Αντιθέτως, όταν χρησιιιοποιούντσι άλλα δκ^ωριστικά σημεία 
(κόμιιστα), εφαριιόζονται όλα τα παρστι^ιιενα πρότυπα. 

ε) Στήλη 6: Οπου εμφανΐξεται η ενότητα Η. νοείται ότι αφορά την ενότητα Η συν πιστοποιητικό εξέτασης σχεδιασμού 

στ) Οι διατυπούμεντς στο παρόν παράρτημα απαιτήσης ισχύουν ^ιε την επιφύλαξη των απαιτήσεων των διεθνών συμβάσεων γτα τις 
μεταφορές 

I Σωστικά μέσα 


Σημειώσεις που αφορούν το τμήμα 1: Σωσπκά μέσα 


Στήλη 4 Εφαρμόζεται η ΙΜΟ Μ5^/Έγκΰκλιος 980 εκτός εάτν υπερισχύουν οι συγκεκριμένες πράξης της στήλης 4. 


Αρ^μος είδους 

Χαρακτηριομός είδους 

ΚανοΜΰμός δΟΙΑδ 74 
όηου απαιτείται έγκριση 
τυπου 

ΚοΝΌΜϋυοί δΟΕΑδ 74 και οι ϋχετικές 
αποφάϋεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ. κστά 
περίπτωϋη 

Πρότυπα δοκιμής 

Ενότητες για 
αςιολό^ηΟη 
Ουιιμόρφωϋης 

1 

2 

5 

4 

5 

6 

Α.1/1.1 

Κυκλικά σωσίβια 

— Κανον. Π1/4, 

— Κα.'θν ΙΙΙ/7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ30 81(70). 

Β + 0 



— Κανον. Χ/3. 

— Κ£η’θ\' ΙΙΙ/34. 


Β + Ε 




— Απόφ. ΙΜΟ Μ30.36(63Η1994 
Κώδικας Η50 8, 


Β + ρ 




— Αποφ. ΙΜΟ Μ50 48(66)- 
(Κώδικας 13Α) I, II. 






— Αποφ. ΙΜΟ Μ50 97(73)-(2000 
Κώδικας Η80) 8. 



Α.1/1.2 

Φώτα έν'δηξης 
θέσης σιυστικών 
μέσων; 

— Κανον. ΙΠ;4, 

— Κανον. Χ/3. 

— Καΐ'οΐ' ΙΙΙ/7. 

— ΚοΛ’ον ΙΙΙ/22, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ30 81(70), 

— 130 24408 (2005) 

Β + Ο 

Β + Ε 


α) γτα σωσηκά 
σκάφη και 
σωσίβιες 
λέμβους 


— Κσΐ’οΐ' ΙΙΙ/26. 

— Κσΐ'οΐ' 111/32, 

— Κα\Ό\' ΙΙΙ/34, 


Β + Ρ 


β) για κυκλικά 
σωσίβια 


— Ατιόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
Κώδικας Η30 8. 




γ) για σωσίβιες 
ζώντς (ατομικά 
σωσίβια) 


— Απόφ. ΙΜΟ Μ30 48(66)- 
(Κώδικας 13Α) II, Ιλ', 

— Αποφ. ΙΜΟ Μ30.97(73)-(2000 
Κώδικας Η30 8. 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

Α 1/1.3 

Αιπόματες 

— Κα\·ον. 

111/4, 

— 

Κανον·. 111/7, 

— Απόφ. 1ΜΟ ΜδΟ81(70). 

Β + 0 


καπνογσνχς 
αυοκευές κυκλικών 

— Κσ\·ον. 

Χ/3. 

— 

Κανον. 111/34, 


Β + Ε 


οω<ηβίων 



— 

Απόφ 1ΜΟ Μ3^. 36(6 3Η1994 
Κώδικας Η30 8, 


Β -ι Ρ 





— 

Απ09 1ΜΟ Μ50 48(66)- 
(Κώδικας 15Α) 1,11, 







— 

Απ09 1ΜΟ Μ$^ 97(73)-(2000 
Κώδικας Η3Ρ 8. 



Α 1/1.4 

Σωοίβιες ζώνες 
(ατομικά οωοίβια) 

— Κσ\·σν. 

111/4, 

Χ/3. 

— 

Κανον·. 1Π/7, 

— Απόφ 1ΜΟ Μδ0.81(70). 

Β■^^ 


— Κανοχ·. 

— 

Κανον 111/22, 


Β-ι-Ε 





— 

Κανον. 111/34, 


Β + Ρ 





— 

Απόρ 1ΜΟ Μ50.36(6 3)-(1994 
Κώδικας Η5Ρ 8, 







— 

Απ09 1ΜΟ Μ$0.48(66)- 
(Κώδικας ί5Α) 1,11, 







— 

Ατιόφ 1ΜΟ Μ5€.97(73)-(2000 
Κώδικας 8, 







— 

1ΜΟ ΜδΟ/Εγκύκλ 922. 



Α 1/1.5 

Στολές εμβάπτισης 
(κατάδυοης) και 

— Κσ\Ό\·. 

111/4, 

— 

Κανον. 111/7, 

— Απόφ 1ΜΟ Μδ€.81(70). 

Β + 0 


προατατευτικές 

— Κανσν. 

Χ/3. 

— 

Κανον. 111/22, 


Β + Ε 


στολές μη 
ταζϊνομημέ\·ες ως 



— 

Κανον. 1Π/32, 


Β + Ρ 


σωσίβιες ζιανες 
(ατομικά σωσίβια) 



— 

Κανον. 1Π/34, 







— 

Απ09. 1ΜΟ Μ50.36(63)-(1994 




— μσνωμέλχς ή μη 




Κώδικας Η$Ρ 8, 




μονωμέ\τς. 



— 

Ατιόρ 1ΜΟ Μ3^ 48(66)- 
(Κώδικας 15Α) 1,11, 







— 

Ατιόφ 1ΜΟ Μ3€.97(73)-(2000 
Κώδικας ΗδΟ) 8 



Α 1/1.6 

Στολές εμβάπτισης 
(κατάδυσης) και 

— Κα\’ο\*. 

111/4, 

— 

Κανον. 111/7, 

— Απόφ 1ΜΟ Μδ€.81(70). 

Β + 0 


προστατευτικές 

στολές 

— Κανσν. 

Χ/3. 

— 

Κανον. 111/22, 

Κανον. 1Π/32, 


Β + Ε 


ταζινομημέΝτς ως 



— 


Β■^Ρ 


σωσίβιες ζώνες 
(ατομικά σωσίβια) 



— 

Κανον. 111/34, 







— 

Απόφ 1ΜΟ Μ80.36(63)-(1994 




— μονωμέντς ή μη 




Κώδικας Η5€) 8, 




μονωμέχτς. 



— 

Απόφ 1ΜΟ Μ5^.48(66)- 
(Κώδικας 15Α) 1,11, 







— 

Ατιόφ 1ΜΟ Μ30 97(73)-(2000 
Κώδικας ΗδΟ) 8. 



Α.1/1.7 

Θερμικές προστα¬ 
τευτικές εχ'δυμασΐες 

— Καχ’ον. 

111/4, 

— 

Κανον. 1Π/22, 

Κανον. 111/32, 

— Απόφ 1ΜΟ ΜδΟ 81(70). 

Β + 0 


— Κα\·<η·. Χ/3. 

— 


Β + Ε 





— 

Κανον. 1Π/34, 


Β + Ρ 





— 

Ατιόφ 1ΜΟ Μ50.36(6 3)-(1994 
Κώδικας ΗδΟ) 8, 







— 

Απόφ 1ΜΟ ΜδΟ 48(66)- 
(Κώδικας ίδΑ) 1,11, 







— 

Απόφ 1ΜΟ Μδ0.97(73)-(2000 
Κώδικας Ηδρ 8. 
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I 

2 

3 

4 

5 

6 

Α.1/1.8 

ΦωτοβοΜ^ 

αλώτττώτου 

— Κανον. ΠΙ/4, 

— Κσ\Ό\' ΠΙ/6. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ30 81(70). 

Β + ο 


(πυροτεχνήματα) 

— Κανον. Χ/3. 

— Κα\'<η' ΠΙ/34, 


Β + Ε 




— Α^φ ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
Κώδικας Η50 £, 


Β + Ε 




— Ααοφ ΙΜΟ Μ50.48(66)- 
(Κώδικας 18Α) I. III, 






— Απόφ. ΙΜΟ Μ50 97{73)-(2000 
Κώδικας Η50) 8. 



Α.1/1.9 

Εεγ^'ολικά χειρός 
(ττυροτεχνήμστα) 

— Κανον. ΙΙΙ/4, 

— Κα\'θ\' ΙΙΙ/34, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ30 81(70). 

Β + 0 



— Κανον. Χ/3. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ30.36(63)-(1994 
Κώδικας Η50 8, 


Β + Ε 






Β + Ε 




— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.48(66)- 
(Κώδικας 1.5Α) I. III, 






— Απόφ. ΙΜΟ Μ50 97(73)-(2000 
Κώδικας Η5Ρ 8. 



Α.1/1.10 

Επιπλέοντα 

— Κανον. ΙΙΙ/4, 

— Καΐ'οΐ' ΙΙΙ/34, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ30 81(70). 

Β + 0 


καπνογόνα 

(πυροτεχνήματα) 

— Κανον. Χ/3. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ30.48(66)- 
(Κώδικας 1.3Α) I, III, 


Β + Ε 






Β + Ε 

Α.1/1.11 

Ορμιδοβόλες 

— Κανον. ΙΙΙ/4, 

— Κσΐ'Οΐ' ΙΙΙ/18, 

— Απόφ. ΙΜΟΜ3Ο81(70). 

Β + Ο 


συσκευές 

— Κανον. Χ/3. 

— Καΐ'ον. ΠΙ/34, 


Β + Ε 




— Αποφ ΙΜΟ Μ30.36(63Η1994 
Κώδικας Η3Ρ 8, 


Β + Ε 




— Απόφ. ΙΜΟ Μ30.48(66)- 
(Κώδικας Ι.3Α) I, \1Ι, 






— Απόφ. ΙΜΟ Μ30.97(73)-(2000 
Κώδικας Η3Ρ 8. 
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Α.1/1.12 

Πνευιπές ϋωοΐβιες 
σχεδίες 

— Κσ\·(Λ·. Ι1Ι/4, 

— Κα\·(«'. Χ/3. 

— Καν-ον. 111/1 3, 

— Κανον. 111/21, 

— Κανον·. 111/26, 

— Κανον 111/31, 

— Κανον. 1Π/34, 

— Απόφ 1ΜΟ Μ5ς 36(6 3)-(1994 
Κώδικας Η50 8, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ5€.48(66)- 
(Κώδικας 15Α) 1,1\', 

— Απόφ ΙΜΟ Μ5€ 97(73)-(2000 

Κώδικας 8, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ 811. 

— Απόφ ΙΜΟ Μ$€.81(70), 

— 150 15738 (2002). 

Β Ί· 0 

Β ■·■ Ε 

Β ■·■ Ρ 

Α 1/1.13 

Άκαμτπες σωσίβιες 
σχεδίες 

— Κα\·(η·. Ι1Ι/4, 

— Κ®·(η·. Χ/3. 

— Κανον ΙΙΙ/21, 

— Κανον. ΙΙΙ/26, 

— Κανον ΙΙΙ/3Ι, 

— Κανον ΙΙΙ/34, 

— Απέκρ ΙΜΟ Μ3€. 36(6 3Η1994 
Κώδικας Η8Ρ 8, 

— Απδφ. ΙΜΟ Μ50.48(66)- 
(Κώδικας 15Α) I, IV, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ5€.97(73)-(2000 
Κώδικας Η$0 8, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ. 811. 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.81(70), 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ. 1006. 

Β 0 

Β Ε 

Β Ρ 

Α 1/1.14 

Αστομάτιος 
αιττοοΝΌρθούμεντς 
σωσίβιες σχεδίες 

— Κα\·(η·. Ι1Ι/4, 

— Κσ\·σ\·. Χ/3. 

— Κανον ΙΙΙ/26, 

— Κανον. ΙΙΙ/34, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ5€.36(63Η1994 
Κώδικας Η5Ρ 8, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ$0 48(66)- 
(Κώδικας Ε5Α) I, IV, 

— Απόφ ΙΜΟΜ5€.97(73)-(2000 
Κώδικας Ηδρ 8, 

— ΙΜΟ Μ3€/ΕγκύιΑ. 809 
ουμπςριλαμβανομένης της 

Προο8 1, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ. 811. 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50 81(70), 

— ΙΜΟ Μ5€/Εγκύκλ. 809 
ϋυμπςριλαμβανομένης της 
ΠροιΛ.1, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ. 1006 

— 150 15738 (2002). 

Β 0 

Β Ε 

Β ■·■ Ρ 
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Α.1/1.15 

Κολυμ^ιήτς 

ΟΝ'αστρεφόμεντς 

— ΚανΌν. ΙΙΙ/4, 

— 

Κανον. ΠΙ/26, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ$0.81(70), 

Β + Ο 


ϋωαίβιες ϋχεδίες ι 

— ΚανΌν. Χ/3. 

— 

Κα\’σ\' ΠΙ/34, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ. 809 

Β + Ε 



— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(6 3Η1994 
Κώδικας Η50 8, 

συμπεριλαμβανΌμένης της 
Προσθ.Ι, 

Β + Ρ 







παράρτηιια 10, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ. 1006, 





— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.4δ(66)- 
(Κώδικας ί5Α) I, IV, 

— ΙδΟ 15738 (2002). 





— 

Απόφ ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
Κώδικας Η50 8, 







παράρτηυα 11, 







ΙΜΟ Μ50/Εγκΰκν 809 
συμπεριλαμβανΌμένης της 

ΠροσΟ. 1, 






— 

ΙΜΟ Μ50/Εγκύκν 811. 



Α.1/Μ6 

Διοττάζεις ' 

— ΚανΌν. ΙΙΙ/4, 


Καΐ'οΐ' ΙΙΙ/13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50 81(70). 

Β + Ο 


επίπλευσης I 

σωσίβιων σχεδιών* ι 

— ΚανΌν. Χ/3. 

— 

Καΐ’σι' ΙΙΙ/26, 


Β + Ε 


(υδροστσηκοί ' 

μηχανισμοί 


— 

Καΐ'ον ΙΙΙ/34, 


Β + Ρ 


ελευθέρωσης) ι 


— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ5€.36(63ΗΙ994 
Κώδικας ΗδΟ) 8, 






— 

Αποφ. ΙΜΟ Μ5€.48(66)- 
(Κώδικας ί5Α) I, Ι\', 






— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73Η2000 
Κώδικας Η50 8, 






— 

ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ. 811. 



Α.1/1.17 

Σωσίβιες λέμβοι 

— ΚανΌν. ΙΙΙ/4, 

_ 

Καΐ'οΐ'. ΙΙΙ/21, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50 81(70), 

Β + Ο 


I 

I 

— ΚανΌν. Χ/3. 

— 

Κα\’θ\'. ΙΙΙ/31, 

— ΙΜΟ ΜδΟ/Εγκύκλ. 1006 

Β + Ρ 




— 

Καΐ'οΐ' ΙΙΙ/34, 


α 




— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50 36(6 3)-(1994 
Κώδικας Η50 8, 






— 

Απόφ ΙΜΟ Μ50.48(66)- 
(Κώδικας ί3Α) I, IV, 







Απόφ ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
Κώδικας Η50) 8. 



Α.1/1.18 

Ακαμπτες λέμβοι ^ 

— ΚανΌν. ΙΙΙ/4, 


Καΐ'οΐ' ΙΙΙ/21, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50 81(70), 

Β + Ο 


έκτακτης ανάγκης | 
(διάσωσης) ι 

— ΚανΌν. Χ/3. 

— 

Καΐ'Οΐ' ΙΙΙ/31, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ. 1006. 

Β + Ρ 




— 

Καΐ'θ\' ΙΙΙ/34, 


Ο 




— 

Αποφ. ΙΜΟ Μ5€.36(63)-{1994 
Κώδικας ΗδΟ) 8, 






— 

Αποφ. ΙΜΟ Μ5^.48(66)- 
(Κώδικας ί5Α) I, V, 






— 

Απόφ ΙΜΟ Μ50.97(73Η2000 
Κώδικας Η50) 8. 
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ΓΚτυοιές λέμβοι 
έι^ταιαης α\’άγκης 
(6ιάοωοη<;) 


Κα\·ο\·. ΠΙ/4, 
ΚθΛ·ο\·. Χ/3. 



Τα)[ύ7ΐλοες λέμβοι — Κσ\'ο\’. ΙΙΙ/4. 

έκτακτης ανάγκης 

(διάοωαης) 



Μέθα καθαίρςοης 
με τη χρήση 
(επωτΐδων) 
συρματοσχοΐ\·ων 


— Κανο\·. ΙΙΙ/4, 

— Κα\Ό\·. Χ/3. 


Κανον. ΙΙΙ/21, 

Κανον ΙΙΙ/31, 

Κανον. III/3 4, 

Απόφ ΙΜΟ Μ50.36(6 3Η1994 
Κώδικας Η5€) 8, 

Απόφ ΙΜΟ Μ$0.48(66)- 
(Κώ&κας 15Α) I, V, 

Απόφ ΙΜΟ Μ80.97(73)-(2000 
Κώδικας Η$0 8. 


Κανον ΙΙΙ/26, 

Κανον. ΙΙΙ/34, 

Απόφ ΙΜΟ Μ80.48(66)- 
(Κώδικας 15Α) Ι,ν, 

Εγκύκλ. ΙΜΟ;Μ50 809 
ουμπεριλαμβανομέτης ΠροσΟ 1, 

ΙΜΟ Μ5€/Εγκύκλ. 1016, 

ΙΜΟ Μ5€/Εγκύκλ. 1094. 


Κανον. ΙΙΙ/23, 

Κανον. ΙΙΙ/33, 

Κανον. III/34, 

Απόφ ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
Κώδικας Η8€) 8, 

Απόφ ΙΜΟ Μ50.48(66)- 
(Κώδικας Ε5Α) I, \α, 

Απόφ ΙΜΟ Μ50 97(73)-(2000 
Κώδικας Η50) 8. 



Μέσα (αι/τόματης) ΜεταφέρΟηκε στο Α.2/1.3. 

καθαίρεσης 

ελεύθερης 

επίπλευσης για 

σωσηκά σκάφη 


Απόφ ΙΜΟ Μ50.81(70) 
130 15372(2000). 


Απόφ ΙΜΟ Μ30 81(70), 
ΙΜΟ Μ5€/Εγκύκλ. 1006 
130 15372(2000). 




Μέσα καθαίρεσης 
τύπου βαρύτητας 
για σωσίβιες 
λέμβους 


Κανον·. 1ΙΙ/4, 
Κανον. Χ/3. 


— Κανον. ΙΙΙ/16, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ30 81(70). 

Β + Ο 

— Κανον. ΙΙΙ/23, 


Β·^Ε 

— Κανον ΙΙΙ/33, 


Β + Ρ 

— Κανον. ΙΠ/34, 


α 

— Απόφ ΙΜΟ Μ30.36(6 3)-(1994 
Κώδικας Η30 8, 



— Απόφ ΙΜΟ Μ30.48(66)- 
(Κώδικας 13Α) I, \α, 



— Απόφ. ΙΜΟ Μ30.97(73)-(2000 
Κώδικας Η30 8. 
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Α.1/1.24 

λίέϋα καθαίρεοης 
για οοκήβιες 

— Κανον. ΙΙΙ/4, 

— Κα\Όν. Χ/3. 

— 

Κα\.ο\' 111/12, 

Κπ\’θ\' ΠΙ/16, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ$0 81(70). 

Β + Ο 


οχεδΐες 

— 


β + Ε 


(Επωτΐδες) 


— 

Κα\'θ\' ΠΙ/34, 


Β + Ρ 




— 

Ατιοφ. ΙΜΟ Μ5036(63)-(1994 
Κώδικας Η50) 8, 


α 




— 

Αποφ. ΙΜΟ Μ50 48(66)- 
(Κώδικας 1.5Α) I, VI, 







Ααόφ ΙΜΟ Μ50 97(73)-(2000 
Κώδικας Η50 8. 



Α.Ι/1.25 

Μέθα καθαίρεοης 
τα)(ΰπλοων λέμβω\' 

— Κανον. ΙΙΙ/4 

— 

Κανον. ΙΙΙ/26, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ$0.81(70). 

Β + 0 

Β + Ε 


δ4άϋίι>θης 


— 

Κσνον ΙΙΙ/34, 



(Επωτΐδες) 


— 

Απόφ ΙΜΟ Μ50.48(66)- 


Β + Ρ 




(Κώδικας ΙΣΑ) I, ΥΙ, 


α 





ΙΜΟ Μ50/Εγκύκν 809 
συμπεριλαμβανΌμένης της 

Προσθ. 1. 



Α.1/1.26 

Μηχαντομός 
ελευθέρωοης για 

— ΚανΌν. ΠΙ/4, 

— ΚανΌν. Χ/3. 

— 

Κανον. ΠΙ/16» 

Κσνον ΙΙΙ/34, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ$0.81(70). 

Β + 0 


— 


Β + Ε 


α) σωσίβιες 







λέμβους και 


— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(6 3)-(1994 


Β + Ρ 


λέμβους έκτα¬ 



Κώδικας Η50) 8, 




κτης σνέιγκης 


— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.48(66)- 




β) σωσίβιες σχεδίες 



(Κώδικας 15Α) 1.1\^ VI, 




που καθαιροΰνται 



Αποφ. ΙΜΟ Μ5σ.97(73)-(2000 




με συρυατόσχοινο 
ή συριιατόσχοινα 



Κώδικας Η50 8. 



Α.1/1.27 

Συστήματα 
εκκένωσης πλοίων 

— Χα\Όν. ΙΙΙ/4, 

— 

Καΐ'ον Ι1Ι/1 5, 

— Απόφ. ΙΜΟΜ$0 81(70), 

Β + Ρ 


— Κα\Όν. Χ/3. 

— 

Καΐ’Οΐ' ΙΙΙ/26, 

— 150 15738 (2002). 

0 




— 

Καΐ'οΐ'. ΙΙΙ/34, 






— 

Ατιοφ. ΙΜΟ Μ5036(63)-(1994 
Κώδικας Η50) 8, 






— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ5€ 48(66)- 
(Κώδικας Ι.5Α) I, VI, 







Απόφ ΙΜΟ Μ50 97(73)-(2000 
Κώδικας Η50 8. 



Α.1/1.28 

Μέσα διάσωσης 

— ΚανΌν. ΙΙΙ/4, 

_ 

Καΐ'οΐ'. ΠΙ/26, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.81(70). 

Β + Ο 



— ΚανΌν. Χ/3. 

— 

Καΐ'οΐ' ΙΙΙ/34, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ. 810, 

Β + Ρ 




— 

Απόφ ΙΜΟ Μ50 36(6 3)-(1994 
Κώδικας Η50 8, 

— 150 15738 (2002). 





— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ30 48(66)- 
(Κώδικας 1.3Α) 1, VI, 






— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ5€.97(73)-(2000 
Κώδικας Η50) 8. 
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Α.1/1.29 

Πρώην Α.2/1.4 

Κλίμακες 

εηβίβααης 

— Καν·ο\·. 111/4, 

— Κσν·ο\·. 111/11, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. ΙΙΙ/11, 

— Κανον. ΙΙΙ/34, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5€.36{63ΗΙ994 
Κώδικας Η5€), 

— Απόφ ΙΜΟ Μδ€.48(66)- 
(Κώδικας 15Α), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5€.97(7 3)-(2000 
Κώδικας Η5€). 

— Απόφ ΙΜΟ Μ30 81(70), 

— 150 5489 (2008) 

Β -ν 0 

Β-νΕ 

Α.];1.30 

ΟτηυθοΛ'ακλασηκά 

υλικά 

— Κα\·ο\·. ΙΠ/4, 

— Κ(η·<Λ·. Χ/3. 

— Κανον·. 111/34, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5€.36(63Η1994 
Κώδικας Η30) 8, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.48(66)- 
(Κώδικας 15Α) I 

— Απόφ ΙΜΟ Μ5€.97(73Η2000 
Κώδικας Η50) 8. 

— Απόφ ΙΜΟ Α 658(16). 

Β-νΟ 

Β -ν Ε 

Β Ρ 

Α.1/1.31 

Αμφΐδρομες ραδιο- 
τηλεφϋΛΐκές 
συσκευές ΥΗΡ 
σωστικού σκάφους 

Μεταφέρθηκε στα Α. 1/5.17 και Α. 1/5.18. 

Α1/1.32 

1 

ΑλΌμεταδότης δΑΚ 

9 ΟΗζ {5ΑΚη 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1 /4.18. 

Α 1/1.33 

Αντικλαστήρας 
ραντάρ για 
σωσίβιες λέμβους 
και λέμβους 
διάσωσης 

— Καν·<η·. 111/4, 

— Καν·ο\·. Χ/3. 

— Κανον. ΙΠ/34, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(6 3Η1994 
Κώδικας Η50 8. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5€.48(66)- 
(Κώδικας 15Α) I, IV, V, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50 97(73Η2000 
Κώδικας ΗΕΟ) 8, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.164(78) 

— ΕΝ 150 8729 (1998) 

Β -ν 0 

Β-νΕ 

Β-νΡ 

0 

Α 1/1.34 

Πυΰδα για 
σωσίβιες λέμβους 
και λέμβους 
διάσωσης 

1 

Μεταφέρθηκε στο Α.1/4.23. 

Α 1/1.35 

Φορητός τη^ροϋβε- 
σηκός εδοτλισμός 
για σωσίβιες 
λέμβους και 
λέμβους διάσωσης 

Μεταφέρθηκε στο Α.1/3.38- 

Α.1;1 36 

Κινητήρας πρόωσης 
σωσίβιας 
λέμβου/λέμβου 
διάσωσης 

— Κα\·<η·. 111/4, 

— Κανο\·. Χ/3. 

— Κανον. ΙΠ/34, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.48(66)- 
(Κώδικας 15Α) Ι\', V. 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50 81(70). 

Β -ν 0 

Β-νΕ 

Β + Ρ 

Α.1/1.37 

Εξωλέμβιος 
κινητήρας ττρόωσης 
λέμβου διάσωσης 

— Κ<η·ο\·. ΙΙΙ/4, 

— Κα\·ο\·. Χ/3. 

— Κανον. ΙΙΙ/34, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ5€.48(66)- 
(Κώδικας 15Α) V. 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50 81(70). 

Β-νΟ 

Β -ν Ε 

Β -ν Ρ 
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12 3 4 5 6 

Α.1/1.38 Προβολής προς — Κονον. ΙΠ/4. — Κα\Ό\ΊΙΙ/34. — Απόφ. ΙΜΟ Μ3Ο81(70). Β + 0 

χρήοη ϋε ϋωαΐβιες 

λέμβους και — Κσ\Όν. Χ/3. — Απόφ. ΙΜΟ Μ5€.36(63)-(1994 Β + Ε 

λέμβους διαϋωοης Κώδικας Η50) 8, 

Β + ρ 


— Αποφ. ΙΜΟ Μ5€.48(66)- 


(Κώδικας 15Α) I, IV, V, 


— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73Η2000 
Κώδικας Η50 8. 

Α.Ι/1.39 Ανοικτές — Κσνον. ΙΙΙ/4, — Αποφ. ΙΜΟ Μ5€.36(63)-(Ι994 — Απόφ. ΙΜΟ Μ5036(63)-(1994 Β + 0 

σ\'α(ΤΓρε 90 με\'ες Κώδικας Η50) 8, Κώδικας Η5€) παράρτημα 10, 

(Κϋοΐβιες οχεδΐες — Κσνον. Χ/3. παράρτημα 10, Β + Ρ 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5€ 97(73)-(2000 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5€.48(66)- Κώδικας ΗδΟ) παράρτημα 11, 

(Κώδικας ί5Α) I, 

— 150 15738 (2002). 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
Κώδικας Η50 8. 
παράρτηιια 11 

Α.1/1.40 Μηχανικός Μεταφέρθηκε ιττο Α.1/4.48. 

σνυνωτήρας πλοη- 



Α.1/1.42 Κλίμακα τιλοηγοΰ Μεταφέρθηκε ιττο Α. 1/4.49. 


2. Πρόληψη θαλόουιας ρυπανοης 



Α.1/2.1 

Εξστιλισμός 

— Παράρτημα I, 

— Παράρτημα I, Κανχ>ν. 14. 

— Απόφ ΙΜΟ ΜΕΡ0.107(49). 

Β + 0 


διηθηαης ελαίου 
(για περιεκτικότητα 
τϋΛ' αποβλήτων σε 

Κανον. 14. 



Β + Ε 


έλαιο το πολύ 

15 ρ.ρ.πι) 




Β + Ρ 


Α. 1/2.2 Ανιχνεντές — Παράρτημα I, — Παράρτημα I, Κανον'. 32. — Απόφ. ΙΜΟ ΜΕΡ0.5(Χ1ΙΙ). Β + 0 

διεπιφάνηας Κα\Όν. 32. 

ύδατος/ελαίου Β + Ε 


Β + Ρ 
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I 

2 

3 

4 

5 

6 

Α1/2.3 

Μετρητές 

— Παράρτημα I, 

— Παράρτημα I, Κσνον. 14. 

— Απόφ 1ΜΟ ΜΕΡ€ 107(49). 

Β + 0 


<Λ;γκέ\τρω<?ης 

ελαίου 

Κσνον. 14. 



Β + Ε 






Β + Ρ 

Α. 1/2.4 

Μο\'άδες 

Αφίεται επί τούτου κενό 





ετε^εργαοίας που 
προορίζονται για 






τοποθέτηση σε 
υφιστάμενο εξο¬ 
πλισμό διαχωρι¬ 
σμού 

ύ^ος/ελαΐου (για 






περιειτηκότητα των 
αποβλήτων σε 
έλαιο μ^ι 
και 15 ρ-ρ πι.) 





Α 1/2.5 

Σύστημα 

— Παράρτημα I, 

— Παράρτημα I, Κσνον. 31. 

— Απόφ ΙΜΟ ΜΕΡΟ 108(49). 

Β + 0 


παρακολούθησης 
και ελέγχου της 

Κσνον. 31. 



Β + Ε 


απόρριφιις 
πετρελαίου από 
πετρελαιοφόρο 




Β + Ρ 


Α1/2.6 

Συστήματα 

— Παράρτημα IV, 

— Παράρτημα IV, Κανον. 9. 

— Απόφ ΙΜΟ ΜΕΡΟ 2(\α). 

Β + 0 


αποχέτευσης 

Κσνον. 9 



Β + Ε 






Β + Ρ 

Α. 1/2.7 

Αποτεφρωτήρες επί 

— Παράρτημα VI, 

— Παράρτημα Μ, Κανον. 16. 

— Απόφ ΙΜΟ ΜΕΡΟ. 76(40) 

Β + 0 


του σκάφους 

Κσνον. 16. 



Β + Ε 






Β + Ρ 






0 

Α1/2.8 

Συσκευές 

— Παράρτημα VI, 

— Παράρτημα VI, Κανον. 13, 

— Απόφ ΙΜΟ ΜΕΡΟ 103(49). 

Β + 0 


παρακολούθησης 
και καταγραφής 

Κσνον. 15, 

— Τεχνικός κώδικας ΝΟ,. 



Πρώην Α.2/2.1 

— Τεχνικός κώδικας 


Β + Ε 


ΝΟ, ετή του 



Β + Ρ 


σκάφους 

ΝΟ,. 








α 

Αΐ/2.9 

Αλλες τεχνολογικές 

— Παράρτημα VI, 

— Παράρτημα VI, Κανον. 14. 

— Απόφ ΙΜΟ ΜΕΡΟ 170(57). 

Β + 0 

Πρώην Α.2/2.4 

μέθοδοι μείωσης 
εκπομπών 50^^ 

Κσνον. 14. 



Β + Ε 






Β + Ρ 






0 


3 Ε£οπλιομός τηιροπροστασίας 


Αριθμός είδους 

Χαρακτηριομος 

είδους 

Κανχηιομός 50ΙΑ5 74 
όπου απαιτείται έ^κριοη 
τύπου 

Κανοντομοί 30ίΑ5 74 και οι ι^^κές 
αποφάοεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ. κατά 
περίπτωση 

Πρότυπα δοκιμής 

Ενότητες για 
αςιολόγηοη 
ουιιμόρφωοης 

ι 

2 

3 

4 

5 

6 

Α.1/3.1 

Βασική επίστρωση 

καταστρωμάτων 

(πρόιμτρ) 

— Κανορν'. ΙΙ-2/4, 

— Κανον. 11-2/6, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον 11-2/4, 

— Κανον. 11-2/6, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ30.36(63)- 
(1994 Κώδικας ΗδΟ 7, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.97(73)- 
(2000 Κώδικας Η5α 7. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ$061(67)- 
(Κώδικας ΠΤ), παράρτημα 1 
μέρη 2 και 6 και παράρτημα 2, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκν 1120. 

Β + 0 
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Φορητοί 

ττυροοβεοτήρες 



Εζάρτυοη 

ττυροοβέστη: 

μπότες 



Ε£όρτυοη 

πυροοβέιπη: 

γά\τια 



Ε£άρτυοη 

πυροοβέιπη: 

κράΐΌς 


— Κσνον. 11-2/10, 

— Κσνον. Χ/3, 

— Απιχρ ΙΜΟ 
Μ30.98(73)- 
(Κώ&κας Ρ55) 4. 


Ε£άρτυοη 

πυροοβέιπη: προ- 

ιπατευτική 

εΐ'δυμαοία 

(ενδυμαοία 

προοέγγιοης) 


— Κσνον. 11-2/10, 

— Κσνον. Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ5098(73)- 
(Κώ&κας Ρ55) 3. 


— Κσνον 11-2/4, 

— Κσνον 11-2/10, 

— Κσνον 11-2/19, 

— Κσνον 11-2/20, 

— Απόφ ΙΜΟ Α 951(23), 

— Απέ>9 ΙΜΟ Μ$0.36(63)- 
(1994 Κώδικας Η$0 7, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50 97(73)- 
(2000 Κώδικας Η5Ρ 7, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.98(73)- 
(Κώδέκας Ρ8$) 4, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ. 1239, 

— ΙΜΟ Μ30/Εγκύκλ. 1275. 


— Κσνον 11-2/10, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ30.36(63)- 
(1994 Κώδικας Η50 7, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ30.97(73)- 
(2000 Κώδικας Η30 7, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ30.98(73)- 
(Κώδικας Ρ33) 3. 


— Κσνον. 11-2/10, — Κσνον 11-2/10, 


Κσνον. Χ/3, 

Απόφ, ΙΜΟ 
Μ30.98(73)- 
(Κώδικας Ρ33) 3. 


— Κσνον 11-2/10, 

— Κσνον. Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ3€.98(73)- 
(Κώδικας Ρ33) 3. 


Κσνον 11-2/10, 

Κσνον. Χ/3, 

Απόφ. ΙΜΟ 
Μ30.98(73)- 
(Κώδικας Ρ33) 3. 


Απόφ ΙΜΟ Μ30.36(63)- 
(1994 Κώδικας Η30 7, 

Απόφ ΙΜΟ Μ30.97(73)- 
(2000 Κώδικας Η30 7, 

Απόφ ΙΜΟ Μ30 98(73)- 
(Κώδ1κας Ρ33) 3. 


Κσνον. 11-2/10, 

Απόφ ΙΜΟ Μ30.36(63)- 
(1994 Κώδικας Η30 7, 

Απόφ ΙΜΟ Μ30 97(73)- 
(2000 Κώδικας Η30 7, 

Απόφ ΙΜΟ Μ3€.98(73)- 
(Κώδικας Ρ33) 3. 


Κσνον. 11-2/10, 

Απόφ ΙΜΟ Μ3€.36(63)- 
(1994 Κώδικας Η30 7, 

Απόφ ΙΜΟ Μ3€.97(73)- 
(2000 Κώδικας Η3α 7, 

Απόφ ΙΜΟ Μ30.98(73)- 
(Κώδικας Ρ33) 3. 


— ΕΝ 3-6 (1995) 
συμπεριλαμβσΐ'ομένου του 
Α 1 (1999), 

— ΕΝ 3-7 (2004) 
συμπεριλαμβαΐ'ομένης της 
Α 1 (2007), 

— ΕΝ 3-8 (2006) 
αυμπεριλαμβσΐ'ομένης της Α€ 
{2007), 

— ΕΝ 3-9 (2006) 
συμπεριλαμβσΐ'ομένης της Α€ 
(2007). 


ΕΝ 130 20344 (2004) 
συμπεριλαμβαΐ'ομένων των 
Α1 (2007) και ΑΟ (2005). 

ΕΝ 130 20345 (2004) 
συμπεριλαμβανομένων των 
Α1 (2007) και Α^ (2007). 


ΕΝ 659 (2003) 
συμπεριλαμβσνομένης της 
Α 1 (2008), 



— ΕΝ 469 (2005) Β + Ο 

ουμπεριλαμβσΐ'ομέντις της 

Α1 (2006) και της ΑΟ (2006), Β + Ε 

— ΕΝ 531 (1995) Β + Ε 

συμπεριλαμβσΐ'ομένης της 

Α.1 (1998), 

— ΕΝ 1486 (2007). 


— 130 15538 (2001) 
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Α1/3.7 


Α1/3.8 


Α 1/3.9 


Α.1/3.10 
Πρώην Α.2/3.11 


Α.1/3.11 


Α1/3.12 


Α\·απ\·ευσπκή 
αυϋκευή κλαστοΰ 
κυκλώματος που 
λητουργή με 
πεπτεομένο αέρα 

Σημεΐωοη: Για 
χρήοη σε 
ατυ)(ήμσΓα σηου 
υτιέψγρυν 
επικΐνδυ\·α 
εμπορεύματα 
απαπεΐται μάσκα 
θετικής πίεσης 

— Κανον. 11-2/10. 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ ΙΜΟ 
Μ5€.98(73)- 
(Κω&κας Ρ53) 3. 

— Κανον. 11-2/10, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ30.36(63)- 
(1994 Κώδικας Η30 7, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.97(73)- 
(2000 Κώδικας Η30 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ30.98(73)- 
(Κώδικας Ρ53) 3. 

Αναπ\·ευστική 

συσκευή 

πεπιεσμένου αέρα 

— Κανον. Χ/3. 

Σημείωση.· Το είδος 
αυτό δεν 

περιλαμβάνεται στους 
νέους κανονισμούς του 
κεφαλαίου ΙΙ-2 [Απόφ. 
ΙΜΟ Μ5^.99(73)] ή 
στον κώδικα Γ55 
[Αποφ. ΙΜΟ 
Μ5098(73)]. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ30.36(63)- 
(1994 Κώδικας ΗδΟ) 7, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ30.97(73)- 
(2000 Κώδικας Η30 7. 

Ε^ρτήματα 

συστημάττων 

καταιοΜστήρων για 

χώρους 

ε^ιαπησης, 

χώρους 

ε\'καταστάσεω\’ και 
σταθμούς ελέγχου, 
ισοδύ\’αμα με τα 
ΟΝ'αφερόμενα στολ' 
κα\Όντσμό 11-2/12 
της $ΟίΑ$ 74 
(περιορίζεται στα 
ακροφύσια και τις 
επιδόσεις τους). 

— Κανον. ΙΙ-2/7, 

— Κανον. 11-2/10. 

— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ5€.98(73)- 
(Κώ&κας Ρ33) 8. 

— Κανον. ΙΙ-2/7, 

— Κανον. ΙΙ-2/9, 

— Κανον. ΙΙ-2/10, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ30.98(73)- 
(Κώδικας Ρ53) 8. 

Ακροφύσια 
μόνιμων 
συστημάτων 
πυρόσβεσης με 
καταιοιτσμό \'ερού 
υπό πίεση, σε 
μηχανοστάσια και 
αντλιοστάσια 
φορτίου 

— Κανον. 11-2/10. 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ ΙΜΟ 
Μ30.98(73)- 
(Κώ&κας Ρ33) 7. 

— Κανον. ΙΙ-2/Ι0, 

— Κα\Όν. Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ30.36(63)- 
(1994 Κώδικας ΗδΟ) 7, 

— Απόφ ΙΜΟ Μδ0.97(73)- 
(2000 Κώδικας ΗδΟ) 7, 

— Απόφ ΙΜΟ Μδ0.98(73)- 
(Κωδικας Ρδδ) 7. 

ΠυροστεγσνΌτητα 
χωρισμάτοΛ' 
κλάσεως "Α" και 

"Β" 

α) Χωρίσ^ιατα 
κλάσεως "Α", 

β) Χωρίσματα 
κλάσεοκ; “Β". 

Κλάση “Α"; 

— Κανον. ΙΙ-2/3.2 

Κλάση “Β": 

— Κανον. ΙΙ-2/3.4. 

— Κανον. ΙΙ-2/9, και, 

Κλέαπ] “Α": 

— Κα\·ον. ΙΙ-2/3.2. 

Κλάση “Β": 

— Κα\·ο\·. ΙΙ-2/3.4. 

ΔιατάΕας για την 
πρόληψη της 
μετάδοσης της 
φλέιγας σε δεξα¬ 
μενές φορτίου 
δεξαμενΌπλοίων 

— Κανον. ΙΙ-2/4, 

— Κανον. 11-2/16 

— Κα\Όν. ΙΙ-2/4, 

— Κα\Όν. 11-2/16. 


— ΕΝ 136 (1998) 
ουρπεριλαμβανΌμή'ων των 
ΑΕ (1999) και ΑΕ (2003), 

— ΕΝ 137 (2006). 



— Ατόφ. 1ΜΟ Μ50 61(67)- 
(Κώδικας ΜΚ). παράρτημα 1 
μέρη 1 και 3 και παράρτημα 2. 

— ΙΜΟ Μ5€/Εγκύκλ. 1120. 


— ΕΝ 12874(2001), Β + Ρ 

— 130 15364 (2007), 

— ΙΜΟ Μ5€/Εγκύκλ. 677, 

— ΙΜΟ Μ5€/Εγκύκλ. 1009. 


Β + Ο 
Β + Ε 
Β + Ρ 


Β + Ο 
Β + Ε 
Β + Ρ 
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— Κσνον. 11-2/3, 

— Κανον. Χ/3. 


Υλικά εκτός από 
χάλυβα για 
Οωλήνες που 
δΐ£ρχο\ται 
χωρΐαματα 
κλάοεως “Α” ή “Β" 


Υλικά εκτός από 
χάλυβα για 
Οωλήνες μετα¬ 
φοράς πετρελαίου 
ή μαζοΰτ 

α) οωλήνες και 
εξαρτήματα 

β) βαλβίδες 

γ) ουγιφοτήματα 
εύκαμπτων 
Οωλήνων. 


Πυρίμαχες πόρτες I — 


— Κσνον. ΙΙ-2/3, 

— Κανον. 11-2/5» 

— ΚσνΌν. ΙΙ-2/9, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ5036(63)- 
(1994 Κώδικας Η50 Λ 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.97(73)- 
(2000 Κώδικας Η5Ρ 7. 


Είδος που περιλαμβάνεται στο Α.1/3.26 και οτο Α.1/3.27. 


— Κσνον. ΙΙ-2/4, 


Κσνον. Χ/3. 


Εξαρτήμστσ 
ουοτημάτων 
ελέγχου πυρίμαχων 
Ουρών. 

ΣημείωΟη: Οταν 
Οτη Οτήλη 2 
χρηοιμοποιείται ο 
όρος “εξαρτήματα 
ουοτημάτων", αυτό 
οημαίιτι ότι πρέπα 
\χι υποβληθεί θε 
δοκιμή ή ένα μόνο 
εξάρτημα ή ομάδα 
εξαρτημάτΐιΑ' ή 
ολόκληρο το 
οΰοτημα 
προκαμένΌυ 
εξαοφαλιοτεί ότι 
τηροΰχται οι διε¬ 
θνείς σπαιτήοας. 


— Κανον. ΙΙ-2/4, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ5€.36(63)- 
(1994 Κώδικας Η50 7, 10, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.97(73)- 
(2000 Κώδικας Η50 7, 10, 

— ΙΜΟ Μ5€/Εγκΰκλ. 1120. 



— Κσνον. ΙΙ-2/9. 


Κσνον. ΙΙ-2/9, 

Απόφ ΙΜΟ Μ50.36(63)- 
(1994 Κώδικας ΗδΟ) 7, 

Απόφ ΙΜΟ Μ50.97(75)- 
(2000 Κώδικας ΗδΟ) 7. 


Απόφ. ΙΜΟ Μδ061(67)- 
(Κώδικας ΡΤΡ), παράρτημα 1 


ΙΜΟ ΜδΟ/Εγκύκλ. 1120. 


— Απόφ. ΙΜΟ Α.753(18), 

— ΙδΟ 15540(1999), 
συμπεριλαμβανομένου του 
διορθωτικού 1 (1999), 

— ΙδΟ 15541 (1999). 



— Απόφ. ΙΜΟ Μδ061(67)- Β + Ο 

(Κώδικας ΡΤΡ), παράρτημα 1 

μέρος 3, Β + Ε 

— ΙΜΟ ΜδΟ/ΕγκύκΧ 1120, Β + Ρ 

— ΙΜΟ ΜδΟ.Ι/Εγκύκλ. 1273. 


Απόφ. ΙΜΟ Μδ061(67)- 
(Κώδικας ΡΤΡ), παράρτημα 1 
μέρος 4, 
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1 

2 

5 

4 

5 

6 

Α.1/3.18 

Υλικά ετηκάλυψης 
ετηφαναών και 
ετχνδύοεις 
δεπτέδΐιΑ' με 
ιδιστητες χαμηλής 
εΕάττλωαης της 
φλόγας 

α) διακοσμητικές 
επιστρωθείς 

β) συστήματτα 
Ραφής 

γ) επιστρώσεις 
δαπέδων 

δ) καλύμματα 
μόνχοσης 
σωλήλ^ων 

ε) κόλλες χρησιμ¬ 
οποιούμενες 
στην κατα¬ 
σκευή 

χωρισμάτων 
κλόσεως “Α" 
και -Β" 

στ) εύφλεκτοι 
αγωγοί. 

— Κανον·. ΙΙ-2/3, 

— Κανον'. 11-2/5, 

— Κανον. ΙΙ-2/6, 

— Κανον. ΙΙ-2/9, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. 11-2/3, 

— Κανον. 11-2/5, 

— Κανον. 11-2/6, 

— Κανον. 11-2/9, 

— Αττόφ. 1ΜΟ Μ50.36(63)- 
(1994 Κώδικας Η$0) 7, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.97(73)- 
(2000 Κώδικας Η5Ρ 7, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ. 1120 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50 61(67)- 
(Κώδικας ΚΓΡ), παράρτημα 1 
ιιέρη 2 και 5 και παράρτημα 2, 

— ΙΜΟ Μ5€/Εγκύκλ. 1120, 

— 150 1716(2002). 

Σημάωοη: Στις περιπτώσεις που τα 
υλικά επικάλυφης επιφοΝτιώΛ’ 
απαιτείται να ^ουν μια 
συγκεκριμέ\η ιιέγιστη θερμογόνο 
δύναμη, αυτή θα ιιετρέτται σύμφοΛ'α 
με το πρότυπο 150 1716. 

Β + 0 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α 1/3.19 

Υφάσματα, 
κουρτί\*ες και άλλα 
ολ'αρτώμενα 
υφαντά υλικά και 
φιλμ 

— Κανον. ΙΙ-2/3, 

— Κανον. ΙΙ-2/9, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον ΙΙ-2/3, 

— Κανον. ΙΙ-2/9, 

— Αιιόφ. ΙΜΟ Μ30.36(63)- 
(1994 Κώδικας Η$Ρ 7, 

— Αιιόφ ΙΜΟ Μ50.97(73)- 
(2000 Κώδικας Η50 7. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5061(67)- 
(Κώδικας ΡΓΡ), τιαράρτηιια 1 
μέρος 7, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ. 1120 

Β + Ο 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α 1/3.20 

Τοπετσαρισμένα 

έππλα 

— Κανον. ΙΙ-2/3, 

— Κανον. 11-2/5, 

— Κανον. ΙΙ-2/9, 

— Κανον. Χ/3 

— Κανον. ΙΙ-2/3, 

— Κανον. ΙΙ-2/5, 

— Κανον ΙΙ-2/9, 

— Αιιόφ ΙΜΟ Μ5€.36(63)- 
(1994 Κώδικας Η$Ρ 7, 

— Αιιόφ ΙΜΟ Μ50.97(73)- 
(2000 Κώδικας Η5Ρ 7. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5061(67)- 
(Κώδικας ΠΤ), παράρτημα 1 
μέρος 8, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ. 1120 

Β + Ο 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α 1/3.21 

Είδη κλινο¬ 
στρωμνής 

— Κανον. ΙΙ-2/3, 

— Κανον. ΙΙ-2/9, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον 11-2/3, 

— Κανον. ΙΙ-2/9, 

— Αιιόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)- 
(1994 Κώδικας Η$Ρ 7, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.97(73)- 
(2000 Κώδικας Η5Ρ 7. 

— Α-ιόφ. ΙΜ0Μ5061(67)- 
(Κώδικας ΡΓΡ), παράρτημα 1 
μέρος 9, 

— ΙΜΟ Μ30/Εγκύκλ. 1120 

Β + Ο 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α.1/3.22 

Πυρο((^χζγές 

— Κανον. ΙΙ-2/9. 

— Κανον. ΙΙ-2/9. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50 61(67)- 
(Κώδικας ΡΤΡ), παράρτημα 1 
μέρος 3, 

— Εγκύκλ. ΙΜΟ/Μ30 1120 

Β + Ο 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α 1/3.23 

Διελεύσεις άκαυ- 
στων αγωγών από 
χωρίσματα 
κλάσεως "Α* 

Μεταφέρθηκε στο Α.1/3.26. 































1670 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 





Λιαβόοεις 
ηλεκτρικών 
καλωδίων από 
χωρίσματα της 
κλαϋεως “Α" 


Πυρίμαχα 
παράλ>ρα και 
(ρινιστρητα 
κλάοεως “Α" και 




Μεταφέρθηκε στο Α. 1/3.26. 


— Κσνον. ΙΙ-2/9. 


Διελεύσεις από 
χωρίσματα 
κλασεως “Α" 

α) διαβάσος 
ηλεκτρικών 
καλωδίων 

β) διελεύσας 
σωλήνΊϋν, 
αγωγών, οχετών 
κ.λπ- 


Διελεύσεις 
κλάσεως “Β” 

α) διαβάσος 
ηλεκτρικών 
καλωδίων 

β) διελεύσας 
σΐιΑήνων, 
αγωγών, οχετών 
κ.λπ. 


Συστήματα καταιο- 
Μσμού (μό\Όν οι 
κεφαλές καταιονι¬ 
σμού) 


Κανον. Π-2/9. 


— Κανον. 11-2/7, 



Εύκαμπτοι πυρο- 
σβεσηκοί σωλήνες 


— Κανον. 11-2/10. 

— Κανον. Χ/3. 


— Κανον. ΙΙ-2/9, 

— ΙΜΟ Μ5^/Εγκύκλ. 847, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ. 1120. 



— Κανον. ΙΙ-2/9, 

— ΙΜΟ Μ501/Εγκύκλ. 1276. 


Κανον 11-2/9. 


— Κανον ΙΙ-2/10, 


— Κανον. 11-2/10. — 


Απόφ ΙΜΟ Μδ0.98(73)- 
(Κώδικας Ρ35) 8. 


— Κανον. ΙΙ-2/10. 

— Απόφ ΙΜ0Μ5036(63)- 
(1994 Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ5097(73)- 
(2000 Κώδικας Η5Ρ 7. 


Απόφ. ΙΜΟ Μ50.61(67)- 
(Κώδικας ΡΤ7), παράρτημα 1 
μέρος 3, 

ΙΜΟ Μ50/Εγκύκν 1120, 
ΙΜΟ Μ50.1/Εγκύκν 1203. 


Απόφ. ΙΜΟ Μ5061(67)- Β + 0 

(Κώδικας ΕΤΡ), παράρτημα 1 

μέρος 3, Β + Ε 

ΙΜΟ ΜδΟ/Εγκύκλ. 1120 Β + Ρ 


— 150 6182-1 (2004). 


ΕΝ 12259-1 (1999) 
συμπεριλαμβανομένων των 
Α1(200Ι), Α2(2004) 
και Α3 (2006). 


ΕΝ 14540 (2004) 
συμπεριλαμβανομένης της 
Α 1 (2007). 


— Απόφ. ΙΜΟ Μ5061(67)- Β + Ο 

(Κώδικας ΡΤΡ), παράρτημα 1 

μέρος 3, Β + Ε 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκν 1120. Β + Ρ 





























ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


1671 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

Α. 1/3.30 

Φορητός εζο- 
τΑιομός σνόλυσης 
θρόνου και 
αΝΐχντυοης αερίου 

— Κανον·. ΙΙ-2/4, 

— Κανον·. \Ί/3. 

— Κανον. ΙΙ-2/4, 

— Κανον. \Ί/3, 

— Ατιόφ ΙΜΟ Μ3^.98(73)- 
(Κώδικας Ρ53) 15. 

— ΕΝ 60945 (2002), 

— ΙΕΟ 60092-504 (2001), 

— ΙΕΟ 60533 (1999), 

και, κατά περίπτωση, για την: 

α) Κατηγ'ορία 1: (ασφαλής 
περιοχή): 

— ΕΝ 50104(2002) 

συμπεριλαμβανομένης της 
Α.1 (2004) ΟΕυγόνο, 

— ΕΝ 60079-29-1 (2007). 

Ρ) Κατηγορία 2: (ατμόσφαιρες 
εκρηκτικών αερίων): 

— ΕΝ 50104(2002) 

συμπεριλαιιβανομένης της 
Α.1 (2004) ΟΕυγόνο, 

— ΕΝ 60079-29-1 (2007), 

— ΙΕΟ 60079-0 (2004), 

— ΙΕΟ 60079-1 (2007), 

— ΙΕΟ 60079-10 (2002), 

— ΙΕΟ 60079-11 (2006), 

— ΙΕΟ 60079-15 (2005), 

— 1Ε^ 60079-26 (2006). 

Β + ο 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α.1/3.31 

Ακρο<ρύσια 
(παθερών 
αικηημάτων 
καταιοΜΟμοΰ για 
ταχύπλοα ϋκάφη 
(Η30) 

— Κα\·ον. Χ/3. 

— ΙΜΟ Μ30/ΕγκύιΛ.912, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ30.36(63)- 
(1994 Κώδικας Η30) 7, 

— Ακόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)- 
(2000 Κώδικας ΗδΟ) 7. 

— ΙΜΟ ΜδΟ.44(65). 

Β + Ο 

Β + Ε 

Β + Ρ 

α 

Α.1/3.32 

Πυροπεριοριιπικά 
υλικά (εκτός από 
έπιπλα) ^ια 
τ(η(ύπλοα σκάφη 

— Κανον. Χ/3. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)- 
(1994 Κώδικας Η3Ρ 7, 

— Ατιόν ΙΜΟ Μ30.97(73)- 
(2000 Κώδικας ΗδΟ) 7. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ30 61(67)- 
(Κώδικας ΡΓΡ). παράρτημα 1 
μέρος 10, 

Β + ο 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α.1/3.33 

Πυροπεριορισηκά 
υλικά για έπιττλα 
σεταχιπιλοα 
σκάφη 

— Κανον. Χ/3. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ3€.36(63)- 
(1994 Κώδικας ΗδΟ) 7, 

— Ακόςι. ΙΜΟ Μδ0.97(73)- 
(2000 Κώδικας ΗδΡ 7. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ3^ 61(67)- 
(Κώόικας ΓΓΡ). παράρτημα 1 
μέρος 10, 

Β + Ο 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α.1/3.34 

Πυράντοχα 
χωρίσματα ^τα 
ταχύπλοα σκάφη 

— Καλ'ον. Χ/3. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μδ0.36(63)- 
(1994 Κώδικας ΗδΟ) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μδ0.97(73)- 
(2000 Κώδικας Ηδρ 7. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5^ 61(67)- 
(Κώδικας ΓΓΡ), παράρτημα 1 
μέρος 11, 

Β + Ο 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α.1/3.35 

Πυρίμαχες πόρτες 
σε τοχίπτλοα 
σκάφη 

— Κα\Όν. Χ/3. 

— Απόφ. ΙΜΟ ΜδΟ. 36(63)- 
(1994 Κώδικας ΗδΟ) 7, 

— Απόφ ΙΜΟ Μδ097(73)- 
(2000 Κώδικας ΗδΟ) 7. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μδ0.61(67)- 
(Κώδικας ΠΤ). παράρτημα 1 
μέρος 11, 

Β + 0 

Β + Ε 

Β + Ρ 
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4 
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Α.1/3.36 

Πυροφραγές 
ταχύπλοα οκάφη 

— Κσνον. χρ. 

— Απόφ ΙΜΟ Μ5€.36(63)- 
(1994 Κώδικας Η$α 7, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ30.97(73)- 
(2000 Κώδικας ΗΪΟ 7, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ. 1120. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ3061(67)- 
(Κώδικας ΡΤΡ), παράρτημα 1 
μςρος 11, 

Β + 0 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α.1/3.37 

Διελεύοης μέϋω 
πυρσντοχων 
χωριαμάτων οε 
ταχύπλοα ϋκάφη 

α) διαβάοας 
ηλεκτρικών 
καλωδίϋΑ' 

β) διελεύοας 
σωλήνων, 
αγωγών, οχετών 
κ,λπ. 

— Κανον. Χ/3. 

— Απόφ ΙΜΟ Μ3€.36(63)- 
(1994 Κώδικας Η30 7, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ30.97(73)- 
(2000 Κώδικας Η30 7. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5061(67)- 
(Κώδι»^ας ΠΡ), παράρτημα 1 
μέρος 11, 

Β + Ο 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α.1/3.38 

Φορητός ττυροσβε- 
σηκός εξοπλισμός 
για σωσίβιες 
λέμβους και 
λέμβους διόσοκίης 

— Κανον. ΙΙΙ/4, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. 111/34, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α 951(23), 

— Απόφ ΙΜΟ Μ30.36(63)- 
(1994 Κώδικας Η30 8, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ30 48(66)- 
(Κώδικας 1.3Α) 1, IV, V, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ30.97(73)- 
(2000 Κώδικας Η30 8. 

— ΕΝ 3-6 (1995) 
συμπεριλαμβανομςνης της 

Α.1 (1999), 

— ΕΝ 3-7 (2004) 
συμπςριλαμβανομςνης της 

Α 1 (2007), 

— ΕΝ 3-8 (2006) 
συμπεριλαμβονομίνης της Α€ 

(2007). 

Β + Ο 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α.1/3.39 

Ακροφύσια για 

ισοδύναυα 

συστήματα 

πυρόσβεσης σε 

μηχανοστάσια και 

αντλιοστάσια 

φορτίου 

— Κανον. 11-2/10. 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. 11-2/10, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ30.36(63)- 
(1994 Κώδικας Η30) 7, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ30 97(73)- 
(2000 Κώδικας Η30 7, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ30.98(73)- 
(Κώδικας Ρ33) 7. 

— ΙΜΟ Μ30/Εγκύκλ. 1165. 

Β + 0 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α1/3.40 

Συστήματα φωτι¬ 
σμού χαμηλής 
τοποΟ^σης (μόνο 
ανταλλακτικά) 

— Κανον- 11-2/1 3. 

— Απόφ ΙΜΟ 
Μ30.98(73)- 
(Κώδ«ας Ρ35) 11. 

— Κανον. 11-2/13, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ30.98(73)- 
(ΚώδικαςΡ35) 11. 

— ΙΜΟΑ.752(18) 

ή· 

— 130 15370 (2001). 

Β + 0 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Ο 

Α.1/3.4Ι 

Αναττνευσηκές 
συσκευές διαφυγής 
ανήγκης (ΕΕΒΟ) 

— Κανον ΙΙ-2/1 3. 

— Κανον. 11-2/13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ3€ 98(73)- 
(Κώδικας Ρ33) 3, 

— ΙΜΟ Μ30/Εγκύκλ. 849. 

— ΕΝ 402 (2003), 

— ΕΝ 1146 (2005), 

— ΕΝ 13794 (2002), 

— 130 23269-1 (2008) 

Β + 0 

Β + Ε 

Β + Ρ 
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Εί^ρτήματα 
συστημάτων αάρα- 
νοΰς αερίου 



Ακροφύσια 
ττυρόσβεσης 
συσκευών μαγει¬ 
ρικής ^ιε λίπη και 
έλαια (αυτόματα ή 
χειροκίιητα)- 



ΕΕάρτυση 
πυροσβέστη — 
γειραγωγέκ; 
διάσωσης 





Κανον. 11-2/1, 


— Κανον. Χ/3. 


Κανον. 11-2/10, 

Κανον. Χ/3, 

Απέπρ- ΙΜΟ 
Μ5€.98(73)- 
(Κώδικας Ρδ$) 3. 


Ισοδύναμα 

εδαρτήιιατα 

μόντμων 

πυροσβεστικών 

συστημάτων 

αερίου (μέσο 

πυρόσβεσης, 

εμπρόσθια 

επιστόμια 

και ακροφύσια) για 

μηγανοστάσια και 

αιτλιοστάσια 


Ισοδύναμα 

εΕαρτήιιατα 

μόντμων 

πυροσβεστικών 

συστημάτων 

αερίου για 

μηχανοστάσια 

(συστήματα 

αερολύματος) 


Κανον. Χ/3, 

Απόο ΙΜΟ 
Μ50.98(73)- 
(Κώδικας Ρ85) 5. 


Κανον. Χ/3, 

Απόφ ΙΜΟ 
Μ50.98(73)- 
(Κώδικας Ρ85) 5. 


— Κανον. ΙΙ-2/4, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α. 567(14), 

— Απ09 ΙΜΟ Μ30.98(73)- 
(Κώδικας Ρ55) 15, 

— ΙΜΟ ΜδΟ/Εγκύκλ. 353, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ 387, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ. 485, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ. 731, 

— ΙΜΟ ΜδΟ/Εγκύκλ. 1120. 


Κανον. ΙΙ-2/1, 


— Κανον. ΙΙ-2/10, — Κανον. ΙΙ-2/10, 


Από<(ΐ ΙΜΟ Μ50.36(63)- 
(1994 Κώδικας Η50 7, 

Απ09 ΙΜΟ Μ30.97(73)- 
(2000 Κώδικας Η50 7. 


Κανον. ΙΙ-2/10, 

Απόφ. ΙΜΟ Μ$0.36(63)- 
(1994 Κώδικας Η5Ρ 7, 

Απέκρ. ΙΜΟ Μ50.97(73)- 
(2000 Κώδικας Η$0 7, 

Απόφ ΙΜΟ Μ30.98(73)- 
(Κώδικας Ρ55) 3. 


— Κανον. ΙΙ-2/10, — Κανον. ΙΙ-2/10, 


— Απόφ. ΙΜΟ Μ30.36(63)- 
(1994 Κώδικας Η5Ρ 7, 

— Απόρ. ΙΜΟ Μ50.97(73)- 
(2000 Κώδικας Η50 7, 

— Απ09 ΙΜΟ Μ30.98(73)- 
(Κώδικας Ρ33) 5, 

— ΙΜΟ Μ30/Εγκύκλ 848. 


— Κανον. ΙΙ-2/10, — Κανον. ΙΙ-2/10, 


Απόφ. ΙΜΟ Μ30.36(63)- 
(1994 Κώδικας Η30 7, 

Απόφ ΙΜΟ Μ30.97(73)- 
(2000 Κώδικας Η30 7, 

Απόφ ΙΜΟ Μ30.98(73)- 
(Κώδικας Ρ33) 5. 


— ΙΜΟ Μ3€/Εγκύκλ. 353, 

— ΙΜΟ Μ30/Εγκύκλ 387, 

— ΙΜΟ Μ30/Εγκύκλ. 450 
Αναθ. 1, 

— ΙΜΟ Μ30/Εγκύκλ 485, 

— ΙΜΟ Μ30/Εγκύκλ 731. 


Απόφ. ΙΜΟ Μ3061(67)- 
(Κώδικας ΡΤΡ), παράρτηιια 1 
μέρος 1, 

Απόφ ΙΜΟ Μ30 98(73)- 
(Κώδικας Ρ33) 3. 






— ΙΜΟ Μ30/Εγκύκλ 848 Β + 0 

— ΙΜΟ Μ50.1/Εγκύκλ. 1267. Β + Ε 



— ΙΜΟ Μ30.1/Εγκύκλ. 1270 Β + Ο 
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Α. 1/3.47 

Συμτΰιο'ωμα για 
μόνιμα αυοτή).ιατα 

— Κανον·. ΙΙ-2/10. 

— Κανον. ΙΙ-2/10, 

— ΙΜΟ Μ30/Εγκύκλ. 670. 

Β + 0 


πυρόοβεΰης με 
αφρό υψηλής 
διόγκωΟης θε 


— Απόφ ΙΜΟ Μ50 98(73)- 
(Κώ&ικας Ρ$$) 6, 


Β + Ε 


μηχα\Όθτά(ηα και 
ανΊλιοοτάαια 


— ΙΜΟΜ3€.1/Εγκύκλ. 1239. 


Β + Ρ 


φορτίου. 




α 


Σημοαχ;η.’ Τα 
μόνιμα ή εσωτε¬ 
ρικά συστήματα 
πυρόσβεσης με 
αφρό υψηλής 
διόγκιοσης για 






μηχανοστάσια και 
αντλιοστάσια 






φορτίου πρέπει να 
υποβάλλονται σε 
δοκιμή με το 






εγκεκριμένο 






συμπύκνωμα, προς 
ικανοποίηση των 
αρχών 





Α. 1/3.48 

Ε^ρτήματα 

μόνιμων 

— Κανον. 11-2/10. 

— Κανον 11-2/10, 

— ΙΜΟ Μ30/ΕγκύκΑ 913, 

Β + 0 


συστημέιτων 

πυρόσβεσης 

— Κανον. Χ/3. 

— Απόφ ΙΜΟ Μ$€.36(63)- 
(1994 Κώδικας Η50 7, 

— ΙΜΟ Μ3€.1/Εγκύκλ. 1276. 

Β + Ε 


τοτπκής εφα^ 





μογής, με βάση το 
ντρό. για χρήση σε 


— Απόφ ΙΜΟ Μ5^.97(73)- 


Β + Ρ 


μηχανοστάσια 
κατηγορίας “Α” 


(2000 Κώδικας Η5Ρ 7. 




(Ακροφΰσια και 

δοκιμές 

επιδόσεων). 





Α.1/3.49 

Ακροφΰσια 

μόνιμων 

— Κανον. ΙΙ-2/19, 

— Κανον. ΙΙ-2/19, 

— ΙΜΟ Μ3€.1/Εγκύκλ. 1272. 

Β + Ο 

Πρώην Α-2/3.2 

συστημάτων 
πυρέκιβεσης με 

— Κανον ΙΙ-2/20, 

— Κανον ΙΙ-2/20, 


Β + Ε 


ψεκασμό νερού 
υπό πίεση σε 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ3€ 36(63)- 


Β + Ρ 


χώρους ειδικής 

(1994 Κώδικας Η30 7, 




κατηγορίας, 
χώρους φορτίου 
Κο-ΙΙο. χώρους 
ΙΙο-Κο και χώρους 

— Απόφ ΙΜΟ 
Μ30.98{73)- 
(Κώδ,κας Ρ55) 7. 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.97(73)- 
(2000 Κώδικας ΗδΟ) 7, 




οχημάτων 


— Απόφ ΙΜΟ Μ30.98(73)- 






(Κώδικας Ρ33) 7. 



Α. 1/3.50 

Προστοττευτική 

Μεταφέρθηκε στο Α.2/3 9. 




ενδυμασία ανε¬ 
κτική σε χημικές 
ουσίες 
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Α 1/3.51 

Ε^ρτήματα 
μόνιμων 
(Λ»σιημάτων 
7η^ρσν^χνευσ1)ς και 
ΰιτναγερμοΰ ττυρ- 
κσ\αάς για στα- 
θμοίκ ελέγχου, 
χώρους 

εγκσταατάϋεϋΛ', 
χώρους 
ενδιαπηαης. 
βεράντες θαλάμων, 
μηχανοατάοια και 
αφύλακτους 
χώρους 
μηχανημάτων 

— Κανον. ΙΙ-2/7, 

— Κανον·. Χ/3, 

— Απόφ ΙΜΟ 
Μ3€.98(73)- 
(Κώ&κας Ρ33) 9. 

— Κανον. ΙΙ-2/7.2.2, 

— Κανον. ΙΙ-2/7.4, 

— Κανον II 2/7.4.1, 

— Ακόφ. ΙΜΟ Μ30.36(63)- 
(1994 Κώδικας Η3Ρ 7, 

— Αι:09. ΙΜΟ Μ30.97(73)- 
(2000 Κώδικας Η3Ρ 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ3€.98(73)- 
(Κωδικας Ρ33) 9, 

— ΙΜΟ Μ30 Ι/Εγκύκλ- 1242. 

Εξοπλισμός ελέγχου και σήμανσης. 
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε πλοία: 

— Ε\ 54-2 (1997) 
συμπεριλαμβανομέ\*ων τω\' 
Α€{1999) καιΑ1(2006) 

Εξοπλισμός ηλεκτροδότησης: 

— Ε\ 54-4(1997) 
συμπεριλαμβονΌμέΝ'ων των 
ΑΟ(1999), Α1(2002) 

και Α2{2006). 

ΑΜχνευτές θερμότητας — Σημεια¬ 
κοί ανιχνευτές; 

— Ε\ 54-5 (2000) 
συμπεριλαμβανΌμένης της 

Α 1(2002). 

Ανιχνευτές καττνοΰ — Σημειακοί 
ανιχνευτές με τη χρήση διάχυτου 
φωτός, εκπεμπόμενου φωτός ή ιονι- 
σμοΰ: 

— ΕΝ 54-7 (2000) 
συμτεριλαμβανομέν'ων των 
Α1(2002) και Α2(2006). 

Αντχντυτές φλόγας — Σημειακοί 
ανιχνευτές; 

— ΕΝ 54-10(2002) 
συμ*τεριλαμβα\Όμέ\ης της 

Α 1(200 5). 

Χαροκίντ|τα σημεία κλήσης; 

— ΕΝ 54-11 (2001) 
συμπεριλαμβανομένης της 

Α 1(200 5). 

Και, κατά περίτττωση, Ηλεκτρικές 
και ηλεκτρονικές εγκαταστάσας 
πλ<^; 

— ΙΕΟ 60092-504(2001), 

— ΙΕΟ 60533 (1999). 

Β + 0 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α 1/3.52 

Μη φορητοί και 

μεταφερόμενοι 

ττ^ροϋβεστήρες 

— Κανον. 11-2/10, 

— Κανον. Χ/3, 

— Ατ.όίρ ΙΜΟ 
Μ3098(73)- 
(Κώ&κας Ρ33) 4. 

— Κανον. ΙΙ-2/4, 

— Κανον 11-2/10, 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ30.36(63)- 
(1994 Κώδικας Η3Ρ 7, 

— Αιιόφ. ΙΜΟ Μ30.97(73)- 
(2000 Κώδικας Η30 7, 

— Α7;09 ΙΜΟ Μ30.98(73)- 
(Κωδικας Ρ33) 4. 

— ΕΝ 1866 (1998), 

— ΕΝ 1866-1 (2007). 

ή. 

— 130 11601 (1999) 

Β + Ο 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α 1/3.53 

Διατάζεις συναγερ¬ 
μού 

— Κανον. ΙΙ-2/7, 

— Κανον. Χ/3, 

— Αγ0<ρ ΙΜΟ 
Μ3€98(73)- 
(Κ,Ι,&κας Ρ33) 9. 

— Κανον. ΙΙ-2/7, 

— Αιιόφ. ΙΜΟ Μ30.36(63)- 
(1994 Κώδικας Η30 7, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ30.97(73)- 
(2000 Κώδικας Η3Ρ 7, 

— Αιιόφ ΙΜΟ Μ30.98(73)- 
(Κωδικας Ρ33) 9. 

Βομβητές 

— ΕΝ 54-3 (2001) 
ουμτιεριλαμβανΌμένΐϋν των 
Α1(2002)και Α2(2006), 

— ΙΕ€ 60092-504 (2001), 

— ΙΕΟ 60533 (1999). 

Β + Ο 

Β + Ε 

Β + Ρ 
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Α.1/3.54 

Σταθερός εζο- 
πλιομός ανάλυοης 

— Κανον. ΙΙ-2/4, 

— Κανον. ΙΙ-2/4, 

— ΕΝ 60945 (2002), 

— ΙΕΟ 60092-504 (2001), 

Β + 0 


ο£υγό\Όυ και 

— Κανον. νΐ/3. 

— Κανον. VI/3, 

Β + Ε 


ανί^^νευοης αερίου 

— Απόφ ΙΜΟΜ50.98(75)- 

— ΙΕΟ 60533 (1999), 

Β + Ρ 




(Κώδικας Ρ55) 15. 

και, κατά περίπτωση, στην: 






α) Κατηγορία 4; (ασφαλής περιοχή) 






— ΕΝ 50104 (2002) 






συμπεριλαμβανοιιήης της 
Α.1 (2004) ΟΕυγόνο. 






β) Κατηγορία 3: (ατμόσφαιρες 






εκρηκτικών αερίωΐ') 






— ΕΝ 50104 (2002) 






συμπεριλαμβανομέτης της 
Α.1 (2004) Οδυγόνο, 






— ΕΝ 60079-29-1 (2007). 


Α.1/3.55 

Ακροφΰσια διπλής 

— Κανον. ΙΙ-2/10, 

— Κα\Όν. Π-2/10, 

— ΕΝ 15182-1 (2007), 

Β + Ο 

Πρώην Α.2ρ.4 

χρήσης 

— Κανον. Χ/3. 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.36(63)- 

— ΕΝ 15182-3 (2007) 

Β + Ε 


(τίπΐου ψεκαιττηρα/ 
εκτοζευτήρα) 


(1994 Κώδικας Η30 7, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ30.97(73)- 


Β + Ρ 




(2000 Κώδικας ΗδΟ 7. 



Α.1/3.56 

Εύκαμπτοι πυρο- 

— Κανον. 11-2/10, 

— Κανον 11-2/10, 

— ΕΝ 671-1 (2001) 

Β + Ο 

σβε<τηκ(Μ σωλήνες 


— Απόφ ΙΜΟ Μ30.36(63)- 

συμπεριλαμβαΐ’ομένης της Α^ 


Πρώην Α.2ρ.14 

(ηπου καρουλιού) 

— Κανον. Χ/3. 

(2002). 

Β + Ε 

(1994 Κώδικας Η5α, 





Β + Ρ 




— Απόφ ΙΜΟ Μ50.97(73)- 






(2000 Κώδικας ΗδΟ). 



Α.1/3.57 

Πρώην Α.2/3.28 

Ε^ρτήματα 

αυίΤτηματων 

— Κανον. ΙΙ-2/10. 

— Κανον, ΙΙ-2/10.8 1, 

— Απόφ ΙΜΟ Μδ0.98(73)- 

— ΙΜΟ ΜδΟ/Εγκύκλ. 798. 

Β + Ο 

πυρόοβεαης με 



Β + Ε 


αφρό μέσης 


(Κώδικας Ρδδ) 14, 


Β + Ρ 


διόγκωσης — 
μόνιμα συστήματα 


— ΙΜΟ ΜδΟ 1/Εγκύκλ. 1239, 



αφρού 

καταστρώματος 

δεξαμενοπλοίων 


— ΙΜΟ ΜδΟ 1/Εγκύκλ. 1276. 



Α.1/3.58 

Εξαρτήματα 

— Κανον ΙΙ-2/10. 

— Κανον. ΙΙ-2/10, 

— ΙΜΟ Μ5€/Ε>οίύ»λ 582 

Β + Ο 

Πρώην Α.2ρ.29 

μονίμωΝ' 


— Απόφ ΙΜΟ Μδ0.98(73)- 
(Κώδικας Ρδδ) 6, 14 

συμπεριλαμβανομένου του 


συστημάτων 
πυρόσβεσης με 


διορθωτικού 1. 

Β + Ε 

Β + Ρ 


αφρό χαμηλής 
διόγκωσης για 


— ΙΜΟ ΜδΟ.Ι/Εγκύκλ. 1239, 



μηχανοστάσια και 
για προστασία του 


— ΙΜΟ ΜδΟ 1/Εγκύκλ. 1276. 




καταστρώματος 

δεξαμενοπλοίϋΛ' 





Α.1/3.59 

Αφρός διόγκωσης 

— Ατιόφ. ΙΜΟ 

— Απόφ ΙΜΟ Μ5€.4(48)- 

— ΙΜΟ ΜδΟ/Εγκύκλ. 553, 

Β + Ο 

Πρώην Α.2/3.30 

για μόνιμα 

Μ50.4(48)- 

(Κώδικας ΙΒΟ). 

— ΙΜΟ ΜδΟ/Εγκύκλ- 582, 


συστήματα 

(Κώδικας ΙΒρ. 


Β + Ε 


πυρόσβεσης σε 
δεξαμενόπλοια 



— ΙΜΟ ΜδΟ/Εγκύκλ- 799. 

Β + Ρ 


χημικών 




α 
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Α 1/3.60 

Ακροφύσια 

μόνιμων 

— Κανον·. 11-2/10 

— Κανον. ΙΙ-2/10, 

— ΙΜΟΜ3€.Ι/ΕγκύιΛ. 1268 

Β + 0 

(Νέο είδος) 

συστημάτων 


— Αττόφ. ΙΜΟ Μ3€.98(73)- 


Β ·^ Ε 


κατάσβεσης πυρκα¬ 
γιάς με ράντισμα 
νερού υπό πίεση σε 
βεράντες θαλάμων 


(Κώδικας Ρ3$) 7. 


Β + Ρ 

Α 1/3.61 

Εσωτερικά 

— Κανον·. ΙΙ-2/10 

— Κανον ΙΙ-2/10, 

— ΙΜ0Μ501/Εγκύΐίλ. 1271 

Β ·^ 0 

(Νέο είδος) 

συστήματα 
πυρέκ}βεσΐ}ς με 


— Ατιόρ. ΙΜΟ Μ50.98(73)- 


Β + Ε 


αφρό υψηλής 
διόγκωσης ^ια την 


(Κώδικας Ρ55) 6. 


Β + Ρ 


προστασία 






μηχανοστασίων και 
αντλιοστασίων’ 






φορτίου 






4 Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας 


Σί^μαώαας που αφορούν το τμήμα 4: Εξστιλιομός ναυοιττλοίας 


Στήλη 5;’Οΐΐοτε γίνεται αναφορά στη σειρά προτύτων ΕΝ 61162 ή στη σειρά IΕ^ 61162, για το\'καθορισμό του εφαρμοστέου προτύπου της σαράς ΕΝ 61162 
ή ΙΕΟ 61162 πρέπα να λαμβάνονται υπόψη οι προθέσεις ως προς τη διάταξη του είδους. 



Χαρακτηρίομός 

είδους 

ΚοΕνοΜϋμός 501Α5 74 

Κανσνιϋμοϊ 50ίΑ5 74 και οι 0 )^κές 



Ενότητες για 

Αριθμός είδους 

όπου απαιτείται έ^'κριοη 

αηοφάοεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ. κατά 


Πρότυπα δοκιμής 

αέιολό^'ηοη 


τύπου 

περίπτωϋη 



ουμμόρφωοης 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Α 1/4.1 

Μαγνητική ττυξίδα 

— Κανον. ν'/ΐδ. 

— Κανον. ν/19, 

— 

ΕΝ 150 449 (1999), 

Β + 0 




— Ακόρ. ΙΜΟ Α.382(Χ), 

— 

ΕΝ 150 694 (2001), 

Β + Ε 




— Αιιόρ ΙΜΟ Α.594(17). 

— 

150 1069 (1973), 

Β + Ρ 





— 

150 2269(1992), 

0 





— 

ΕΝ 60945 (2002). 






π· 

150 449 (1997), 






— 

150 694 (2000), 






— 

150 1069 (1973), 






— 

150 2269 (1992), 






— 

1Ε€ 60945 (2002). 


Α.1;4.2 

Συσκευή 

μετάδοσης πορείας 

— Κανον. ν/18, 

— Κανον. ν/19, 

— Κανον. ν/19, 

— Αττάρ ΙΜΟ Α.694(Ι7), 

— 

ΕΝ 60945 (2002), 

Β + 0 


ΤΗΟ (μσγνητική 
μέθοδος) 


ΕΝ οηρδ 61162 

Β + Ε 

— Κανον. Χ/3, 



— Απόρ. ΙΜΟ Μ30.36(63)- 

— 

150 22090-2 (2004), 

Β + Ρ 




(1994 Κώδικας Η50 13, 


συμπΕριλαμβανομένου του 




— Απόφ ΙΜΟ 



διορθΐϋτικού 2005. 

0 



Μ5€.36(63)- 

— Ακόρ. ΙΜΟ Μ80.97{73)- 






(1994 Κώδικας 

Η5Ρ 13, 

(2000 Κώδικας Η5Ρ 13, 

ή- 






— Ατιόρ ΙΜΟ Μ50.116(73). 

— 

1Ε0 60945 (2002), 




— Απόο ΙΜΟ 







Μ50.97(73)- 
(2000 Κώδικας 


— 

1Ε€οειρδ61162 




Η5Ρ I 3. 



150 22090-2 (2004), 
αυμτιεριλαμ^'ομςνΌυ του 
διορθωτικού του 2005. 
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Α.1/4.3 

Γυροακοτηκή 

πυδδα 

— Κανον. ν/18- 

— Κα\·ον. ν/19, 

— ΕΝ 130 8728 (1998), 

Β + 0 




— Απόφ ΙΜΟ Α 424(Χ1), 

— ΕΝ 60945 (2002), 

Β + Ε 




— Απόφ ΙΜΟ Α 694(17), 

— ΕΝοαρό61162, 

Β + ρ 




— Απόφ ΙΜΟ Μ50.Ι91(79) 

— ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1.0(2008) 

Π· 

— 130 8728 (1997), 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 

— ΙΕΟ σειρά 61162, 

— ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1 0 (2008) 

Ο 

Α. 1/4.4 

Ε^οπλιαμός ραντάρ 

Μεταφέρθηκε στα Α. 1/4.34, Α.1/4.35 και Α. 1/4.36 

Α.1/4.5 

Βοηθήματα 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1/4.34. 




αυτόματης 
αποτΰπο>ϋης 
ραντάρ (ΑΚ,ΡΑ) 





Α.1/4.6 

Ε^οτιλιομός ηχοβο¬ 
λισμού 

— Κανον. ν/18, 

— Κανον. ν/19, 

— ΕΝ 130 9875 (2001), 

Β + 0 


— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.224(νΐΙ), 

— ΕΝ 60945 (2002), 

Β + Ε 



— Απόφ ΙΜΟ 

— Απόφ ΙΜΟ Α 694(17), 

— ΕΝ οπρά 61162, 

Β + Ρ 



Μ5€.36(63)- 
{1994 Κώδικας 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.36(63)- 

— ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1 0 (2008) 

0 



Η5Ρ 13, 

(1994 Κώδικας Η30 13, 

π. 




— Απόφ. ΙΜΟ 

— Απόφ ΙΜΟ Μ30.74(69) 

Ι’ 




Μ50.97(73)- 

παράρτημα 4, 

— 130 9875 (2000), 




(2000 Κώδικας 

Η50 13 

— Απόφ ΙΜΟ Μ30.97(73)- 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 




(2000 Κώδικας Η50 I 3, 

— ΙΕΟ σειρά 61162, 





— Απόφ ΙΜΟ Μ30 191(79). 

— ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1 0 (2008) 


Α. 1/4.7 

Εξοπλισμός 

— Κανον. ν/18, 

— Κανον. ν719. 

— ΕΝ 60945 (2002), 

Β + 0 


μέτρησης της 
ταχύτητας και της 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— ΕΝ 61023 (2007), 

Β + Ε 


απόστασης 

(50ΜΕ) 

— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ5036(63)- 

— Απόφ ΙΜΟ Α 824(19), 

— ΕΝσπρά6Ι162, 

Β + Ρ 



(1994 Κώδικας 

— Απόφ ΙΜΟ Μ30 36(63)- 

— ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1.0 (2008) 

0 



Η5€) 13, 

(1994 Κώδικας Η50 13, 

η. 




— Απόφ ΙΜΟ 
Μ5097(73)- 
(2000 Κώδικας 

ΗδΟ) 13. 

— Απόφ ΙΜΟ Μ30.96(72), 

— Απόφ ΙΜΟ Μ30 97(73)- 
(2000 Κώδικας Η50 13, 

Ί' 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 

— ΙΕΟ 61023 (2007), 





— Απόφ ΙΜ0Μ30191(79). 

— ΙΕΟ σειρά 61162, 






— ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1 0 (2008) 


Α. 1/4.8 

Δείκτης γωνίας 

Μεται^ρθηκε στα Α.1/4.20, Α.1/4.21 και Α.1/4.22. 




πηδαλίου, 
στροφόμετρο 
(ΣΑΛ), δείκτης 
μεταβλητού 






βήματος 
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Α 1/4.9 

Πρώην Α.2/4.26 


Α 1/4.10 
Α 1/4.11 


Δάκτης τσρττίτας 

— Κσνον. ν/18. 

— Κανον. ν/19. 


— Κανον. Χ/3, 

— Απόιρ. ΙΜΟ Α.526(13), 


— Ατΐόφ 1ΜΟ 
Μ5Ε36(63)- 
(1994 Κώδικας 

Η$Ρ 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απ09 ΙΜΟ Μ50.36(63)- 
(1994 Κώδικας Η50 13, 


— Απόφ. 1ΜΟ 
Μ5€.97(73)- 
(2000 Κώδικας 

Η$Ρ 13. 

— Αιιόφ. ΙΜΟ Μ30.97(73)- 
(2000 Κώδικας Η5Ρ 13, 

— Απόν. ΙΜΟ Μ50.191(79). 

Ραδιο^'ωνιόμετρο 

Αφίτται εσκιμμέν-α κε\'ό. 

Κοττλιομός 

ΙοΓοη-Ο 

— Κανον. ν/18, 

— Κανον. Χ/3, 

— Κα\Όν. ν/19, 

— Αιιδφ. ΙΜΟΑ.694(17), 


— .Λγοο ΙΜΟ 

Μ50 36(63)- 
(1994 Κώδικας 

Η5Ρ 13, 

— Απόιρ. ΙΜΟΑ.818(19), 

— Αιιόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)- 
(1994 Κώδικας Η5Ρ 13, 


— Ακόφ ΙΜΟ 
Μ5ς.97(73)- 
(2000 Κώδικας 

Η5Ρ 13. 

— Αιιδφ ΙΜΟ Μ50.97(73)- 
(2000 Κώδικας Η50 13, 

— Απόφ. ΙΜΟΜ50.191(79). 


ή. 


ΕΝ 60945 (2002), 

Β + 0 

ΕΝ οαρά 61162, 

Β + Ε 

130 20672 (2007), 

Β + Ρ 

ΙΕ€ 62288 Έκδ. 1.0 (2008) 

α 

ΙΕΟ 60945 (2002), 


ΙΕ€ οειρά 61162, 


150 20672 (2007), 


ΙΕΟ 62288 Εκδ. 1.0 (2008) 



ΕΝ 60945 (2002), Β + Ο 

ΕΝ 61075 (1993), Β + Ε 

Ε\οπρά61162, Β + Ρ 

ΙΕΕ 62288 Έκδ. 1.0 (2008). Ο 

ΙΕ€ 60945 (2002), 

1Ε0 61075 (1991), 

ΙΕΟοηρά61162, 

ΙΕ€ 62288 Έκδ. 1.0(2008). 


Εζοτλιομός 

— Κανον. ν/18. 

— Κα\Όν. ν/19. 

^Η^ιν1;α 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 


— Ακόφ ΙΜΟ 

— Απόφ. ΙΜΟΑ.8Ι8(19), 


Μ5036(63)- 
{1994 Κώδικας 

— Αιιόΐ(ΐ. ΙΜΟ Μ3€.36(63)- 


Η5Ρ 13, 

(1994 Κώδικας Η5Ρ 13, 


— Ατ:όο ΙΜΟ 

— Απέκρ. ΙΜΟ Μ50.97(73)- 


Μ5097(73)- 

(2000 Κώδικας Η$0 13, 


(2000 Κώδικας 

Η5Ρ 13. 

— Αιιάφ. ΙΜΟ Μ5€.191(79). 


ΕΝ 60945 (2002), Β + Ο 

ΕΝ 61075 (1993), Β + Ε 

Ε\οαρά61162, Β + Ρ 

ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1.0(2008) Ο 

1ΕΟ 60945 (2002), 

ΙΕΕ 61075 (1991), 

1Ε€ οειρά 61162, 

ΙΕΕ 62288'Εκδ. 1.0 (2008). 


Α.1/4.13 

Α 1/4.14 


Εξοπλιομός 
ναυοιπλοίας Οβεεα 

Αφίτται εοκεμμένα κενό. 

Εοπλιομός ΟΡδ 

— Κανον. ν/18. 

— Κανον. ν/19. 

— ΕΝ 60945 (2002), 

Β + 0 


— Κανον. Χ/3, 

— Αχόφ. ΙΜΟΑ.694(17), 

— ΕΝ 61108-1 (2003), 

Β + Ε 


— Αιιόιρ ΙΜΟ 

— Αχόρ. ΙΜΟ Μ30.36(63)- 

— ΕΝ οειρά 61162, 

Β + Ρ 


Μ5ε.36(63)- 
(1994 Κώδικας 

(1994 Κώδικας Η50, 

— ΙΕ€ 62288 Εκδ. 1.0(2008). 

0 


Η5Ρ 13, 

— ΙΜΟΜ30.97(73)-(2000 




Κώδικας Η5Ρ, -ΙΜΟ 

ή· 



— Ακόφ ΙΜΟ 
Μ$097(73)- 

Μ50/Εγκύκλ. 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 



(2000 Κώδικας 

Η5Ρ 13. 

— Αχόρ. ΙΜΟ Μ30.112(73), 

— Αχόιρ. ΙΜΟ Μ30.191(79). 

— 1ΕΟ 61108-1 (2003), 

— ΙΕΟ οειρά 61162, 

— ΙΕ€ 62288 Έκδ. 1.0 (2008). 
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Α.1/4.15 

Ε&>7ΐλισμός 

— Κσνον. ν/18, 

— Κανον·. ν/19, 

— 

ΕΝ 60945 (2002), 

Β-νΟ 


ΟΙΟΝΑ55 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ ΙΜΟ Α 694(17), 

— 

ΕΝ 61108-2 (1998), 

Β Ε 



— Απόφ- ΙΜΟ 

— Απίπρ ΙΜΟ Μ50,36(63)- 

— 

ΕΝοπρά 61162, 

Β Ρ 



Μ5€.36(63)- 

(1994 Κώδικας Η50 13, 






(1994 Κώδικας 

Η5Ρ 13, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50 97(73)- 

— 

ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1 0 (2008) 

σ 




(2000 Κώδικας Η50 13, 

ή· 





— Απόφ. ΙΜΟ 



ΙΕΟ 60945 (2002), 




Μ5097(73)- 
(2000 Κώδικας 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50 113(73), 



ΙΕΟ 61108-2 (1998), 



Η$Ρ 13. 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.191(79). 

— 






— 

ΙΕΟοηρά 61162, 






— 

ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1 0 (2008) 


Α.1/4.16 

Σύατηιια ελέγχου 
πορείας {Η€5) 

— Κανον. ν/18 

— Κανον. ν/19. 

— 

ΕΝ 150 11674(2001), 

Β-1-0 




— Απόφ ΙΜΟ Α.342(1Χ), 

— 

ΕΝ 60945 (2002), 

Β·^Ε 




— Απόφ ΙΜΟ Α 694(17), 

— 

ΕΝοπρά 61162, 

Β Ρ 




— Απόφ ΙΜΟ Μ30 64(67) 

— 

ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1 0 (2008) 

0 




παράρτημα 3, 

η. 






— Απόφ ΙΜΟ Μ30 191(79) 

•Ι' 






— 

130 11674 (2000). 






— 

ΙΕΟ 60945 (2002), 






— 

ΙΕΟοπρά 61162, 






— 

ΙΕΟ 62288 Έκδ 1 0 (2008) 


Α.1/4.17 

Μηχανικός 

ΜεταφέρΟηκε στο Α. 1/1.40. 





ΟΜίψωτηρας πλοη¬ 
γού 






Α.1/4.18 

ΑναμΓταδστης 

— Κανον. ΙΙΙ/4, 

— Κανον. ΙΙΙ/6, 


ΕΝ 60945 (2002), 

Β 0 


ΣΑΚ 9 ΟΗζ 
(5ΑΚΤ) 

— Κανον. ΐν/ΐ4, 

— Κανον. Ι\^/7, 

— 

ΕΝ 61097-1 (2007). 

Β ■·■ Ε 



— Κανον. ν/18, 

— Απόφ ΙΜΟ Α.530(13), 

ή· 


Β + Ρ 



— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ ΙΜΟ Α 802(19), 

— 

ΙΕΟ 60945 (2002), 

0 



— Απόφ. ΙΜΟ 

— Απόφ ΙΜΟ Α 694(17), 

— 

ΙΕΟ 61097-1 (2007). 




Μ50.36(63)- 
(1994 Κώδικας 

— Απόφ ΙΜΟ Μ30.36(63)- 






Η5Ρ 13, 

(1994 Κώδικας Η3α 8, 14, 






— Απόφ. ΙΜΟ 

— Απόφ ΙΜΟ Μ30 97(73)- 






Μ5097(73)- 
(2000 Κώδικας 

(2000 Κώδικας Η30 8, 14. 






Η5Ρ 13. 

— ΙΤυ-ΚΜ.628-3(11/93). 




Α.1/4.19 

Εξοπλισμός ρα\τάρ 

Μεταφέρθηκε σιο Α.1/4.37. 





για τ(Γ(ύ7ΐλοα 
σκάφη 


















ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


1681 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

Α 1/4.20 

Πρώην- Α.2/4.27 

Δάιαηζ γω\ΐας 
ττηδαλίου 

— Κανον. ν/18. 

— Κανον. ν/19, 

— ΕΝ 60945 (2002), 

Β + 0 

— Κανον. Χ/3, 

— Αι:09. ΙΜΟ Α.526(13), 

— 130 20673 (2007), 

Β + Ε 



— Απόφ ΙΜΟ 

— Αι;ό<ρ. ΙΜΟ Α.694(Ι7), 

— ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1.0 (2008) 

Β + Ε 



Μ50 36(63)- 
(1994 Κώδικας 

— Αχόφ. ΙΜΟ Μ3^.36(63)- 

ή· 

α 



Η50 13, 

(1994Κώδικα^Η5^ 13, 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 




— Απόφ ΙΜΟ 

— Αττόφ. ΙΜΟ Μ30.97(73)- 

— 130 20673 (2007), 




Μ5097(73)- 

(2000 Κώδικα^ Η3Ρ 13, 




(2000 Κώδικας 

Η5Ρ 13. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ30191(79). 

— ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1.0 (2008) 


Α 1/4.21 

Δείιαης στροφών 
έλικα 

— Κανον. ν/18. 

— Κα\Όν. ν/19, 

— ΕΝ 60945 (2002), 

Β Ί- 0 

Πρώην Α.2/4.28 



— Απόκρ ΙΜΟ Α.694(17), 

— 130 22554(2007), 

Β ·(· Ε 




— Απόφ. ΙΜΟ Μ30.191(79), 

— ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1.0 (2008) 

Β + Ρ 





ή· 

α 





— ΙΕΟ 60945 (2002), 






— 130 22554 (2007), 






— ΙΕ€ 62288 Έκδ. 1.0 (2008) 


Α.1/4.22 

Δπκτης βήματος 
έλικα 

— Κανον. ν/18, 

— Κανον. ν/19. 

— ΕΝ 60945 (2002), 

Β + 0 

Πρώην Α.2/4.29 



— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— 130 22555 (2007), 

Β + Ε 




— Ατιόφ ΙΜΟ Μ30.191(79). 

— ΙΕ€ 62288 Έκδ. 1.0 (2008) 

Β + Ρ 





ή’ 

0 





— ΙΕΟ 60945 (2002), 






— 130 22555 (2007), 






— ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1.0 (2008). 


Α 1/4.23 

Πυ&δα για 
σωσίβιες λέμβους 

— Κανον. 111/4, 

— Κανον. Χ/3, 

— Κανον. ΙΙΙ/34, 

— ΕΝ 130 613 (2001), 

Β + 0 


και λέμβους 

— Ατιόφ ΙΜΟ Μ30.48(66)- 

— 130 10316 (1990) 

Β + Ε 


διάσωσης 

— Απόφ ΙΜΟ 

(Κώδικας 13Α) IV, V, 

Π' 

Β + Ρ 



Μ5056(63)- 

— Αττόφ ΙΜΟ Μ30.36(63)- 

— 130 613 (2000), 




(1994 Κώδικας 

(1994 Κώδικας Η3Ρ 8, 13, 

0 



Η50) 13, 

— Αττόιρ ΙΜΟ Μ30.97(73)- 

— 130 10316 (1990) 




— Απόφ ΙΜΟ 

(2000 Κώδικας Η3Ρ 8, 13. 





Μ5097(73)- 
(2000 Κώδικας 

Η2Ρ 13. 




Α 1/4.24 

Βοήθηυα 

Μεταφέρθηκε στο Α.1/4.37. 




αυτοματτης 






αποτύπωσης 
ρσ\τάρ (ΑΚΡΑ) 
για ταχύπλοα 






σκάφη 





Α. 1/4.25 

Βοήθηυα 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1/4.3 5. 




αυτόματου οτοπι- 
σμού (ΑΤΑ) 





Α 1/4.26 

Βοήθηυα 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1/4.38. 




αυτόματου εντοπι¬ 






σμού (ΑΤΑ) για 
ταχύπλοα σκάφη 





Α. 1/4.27 

Βοήθηυα ηλεκτρο¬ 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1/4.36. 




νικής αποτύπωσης 
(ΕΡΑ) 





Α. 1/4.28 

Ολοκληρωμένχ) 

Μεταφέρθηκε στο Α.2/4.30 




σύστημα γέφυρας 
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Καταγραφέας 
δεδομένων τα&- 

— Κανον. ν/18, 

— Κανον. ν/20, 

— Κανον. ν/20, 

— Απόφ ΙΜΟ Α 694(17), 

— ΕΝ 60945 (2002), 

διοϋ (νΌίΙ) 

— ΕΝ οειρά 61162, 

— ΙΕΕ 61996-1 (2007-11), 

— ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1.0 (2008) 

ή· 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 

— Κανον. Χ/3» 

— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ2036{63)- 
(1994 Κώδικας 

Η$Ρ 13, 

— Απόφ ΙΜΟ Α 861 (20), 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.36(63)- 
(1994 Κώδικας Η5Ρ 13, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50 97(73)- 


(2000 Κώδικας Η5Ρ 13, 


— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ50.97(73)- 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50214(81), 

— ΙΕΟοαρά 61162, 


(2000 Κώδικας 

Η50 13. 

— Απόφ ΙΜΟΜ$0.191(79). 

— ΙΕΟ 61996-1 (2007-11), 




— ΙΕΟ 62238 Έκδ. 1 0 (2008) 


Α. 1/4.30 ΗλεκτροΜκό 

σΰ<πημα 

πληροφοριών και 
Οαλάοϋΐας 
χαρτογραφίας (ΕΟ- 
0Ι$) μς εφεδρικό, 
καθώς και ϋΰστημα 
θαλάοοιας 
χαρτογραφίας οε 
κάναβο (Ι10Ο5) 


— Κανον. ν/18. 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ ΙΜΟ 
Μ50.36(63)- 
(1994 Κώδικας 
Η50 13, 

— Απόφ ΙΜΟ 
Μ$0.97(73)- 
(2000 Κώδικας 
Η5Ρ 13. 


— Κανον. ν/19, — 

— Απόφ ΙΜΟ Α.694(17), — 

— Απόφ ΙΜΟ Α 817(19), — 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.36(63)- — 

(1994 Κώδικας Η5Ρ 13 

ή· 

— Απόφ ΙΜΟ Μ$0.64(67), 

— Απόφ ΙΜΟ Μ3€.86(70), 

— Απόφ ΙΜΟ Μ30.97(73)- 

(2000 Κώδικας ΗδΟ) 13, — 

— Απόφ ΙΜΟΜ$€.191(79). — 

— Απόφ ΙΜΟ Μ5€.232(82). 

[Το εφεδρικό ΕΟΟΙ3 και το 11005 
εφαρμόζονται μόνον όταν η 
λειτουργία αυτή περιλαμβάνεται 
ιπο Ε00Ι5. Στο πιιποποιητικό 
τυπου Β πρέπει να αναφέρεται εάν 
υποβλήθηκαν οε δοκιμή οι 
δυνατότητες αυτές]. 


ΕΝ 60945 (2002), Β + Ο 

ΕΝοειρά61162, Β + Ε 

ΕΝ 61174(2001-12), Β + Ρ 

ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1 0 (2008) Ο 


ΙΕΟ 60945 (2002), 
ΙΕΟοαρά61162, 

ΙΕΟ 61174 (2008), 

ΙΕΟ 62288 Έκδ 1 0 (2008) 


Γυροοκοτηκή 
πυδδα για 
τα)(ύττλοα οκαφη 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ 

— Απόφ ΙΜΟ Α 694(17), 

— Απόφ ΙΜΟ Α.821(19), 

— 150 16328 (2001), 

— ΕΝ 60945 (2002), 

Μ5036(63)- 
(1994 Κώδικας 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.36(63)- 

— ΕΝ οειρά 61162, 



Η5Ρ 13, 

(1994 Κώδικας Η5Ρ 13, 

— ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1 0 (2008) 


— Απόφ. ΙΜΟ 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50 97(73)- 



Μ2097(73)- 

(2000 Κώδικας Η5Ρ 13, 

ή· 


(2000 Κώδικας 

Η5Ρ 13. 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50 191(79). 

— 150 16328 (2001), 




— ΙΕΟ 60945 (2002), 




— ΕΝ οειρά 61162, 




— ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1 0 (2008) 
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Α 1/4.32 

Εζοπλιομός 

— Κανον·. ν/18. 

— Κανον. ν/19, 

— Ε.\ 60945 (2002), 

Β + Ο 


Παγκόομιου 

ΣυίΠήματος 

— Κανο\’. Χ/3, 

— Από<?. 1ΜΟΑ.694(17), 

— ΕΝ ϋαρά 61162, 

Β + Ε 


Αιττόματης 
ΑλΌγνώρισης (ΑΙ5) 

— Αιιόφ. ΙΜΟ 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ30.36(63)- 

— ΕΝ 61993-2 (2001), 

Β + Ρ 


Μ30 36(63)- 
(1994 Κώδικας 

(1994 Κώδικας Η3Ρ 13, 

— ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1.0 (2008) 

Ο 




Η$Ρ 13, 

— Ακόφ. ΙΜΟ Μ30.74(69), 

Π. 




— Αιχόφ ΙΜΟ 

— Αιιόφ. ΙΜΟ Μ5€.97(73)- 




Μ30.97(73)- 

(2000 Κώδικας Η80) 13, 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 




(2000 Κώδικας 

Η$Ρ 13. 

— Αιιόφ. ΙΜΟ Μ5€.191(79), 

— ΙΕΟοςιρά61162, 




— ΓΤυ-ΚΜ 1371-3(2007). 

— ΙΕΟ 61993-2 (2001), 





Σημείωση: Το ΠΤΙ-Κ Μ. 1371- 
3(2007) παράρτημα 3 ςφαρμόίίεται 
μόνο σύμφωνα μς 'πς απαιτήαης 
της απόφαοης ΙΜΟ Μ50.74(69). 

— ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1.0 (2008). 


Α.1/4.33 

Σύστημα ελέγχου 
ίχνους πορείας 

— Καν ον·. ν/18 

— Κανον. ν/19, 

— Απόφ 1ΜΟΑ.694(17), 

— ΕΝ 60945 (2002), 

Β + Ο 



— ΕΝ οαρά 61162, 

Β + Ε 


(λειτουργεί από 
την ελάχιστη 


— Απόφ ΙΜΟ Μ30.74(69). 

— ΕΝ 62065 (2002). 

Β + Ρ 


ταχύτητα ελιγμών 



ή. 



του πλοίου μ^ι 





30 κόμβους) 



— 1Ε0 60945 (2002), 






— 1ΕΕ ϋΕίρά 61162, 






— 1Ε0 62065 (2002). 


Α.1/4.34 

Εξοπλισμός ραντάρ 

— Κανον. ν/18. 

— Κανον. ν/19. 

— ΕΝ 60945 (2002), 

Β Ί· 0 


Κστ. I 


— Απόφ. ΙΜΟ Α.278(\111), 

— ΕΝ υςιρά 61162, 

Β·^Ε 




— Απόφ ΙΜΟ Α.694(17), 

— ΙΕΟ 62288 Εκδ. 1.0 (2008), 

Β-ι-Ρ 




— Απόφ ΙΜΟ Α.823(19), 

— ΕΝ 62388 (2008). 

α 




— Απόφ ΙΜΟ Μ30.191(79), 

ή. 





— Απόφ ΙΜΟ Μ3€. 192(79), 

— 1ΕΕ 60945 (2002), 





— ΓΤυ-ΚΜ. 628-3(11/93), 

— ΙΕΟοςιρά61162, 





— 1Τυ-Κ Μ. 1177-3(06/03). 

— ΙΕΕ 62288 Έκδ. 1.0(2008), 






— ΙΕΕ 62388 Έκδ. 1.0 (2007). 


Α 1/4.35 

Εξοπλισμός ραντάρ 

— Κανον. ν/18. 

— Κανον. ν/19. 

— ΕΝ 60945 (2002), 

Β + Ο 


Κστ 2 


— Απόφ. ΙΜΟ Α.278(νΐ11), 

— ΕΝ οαρά 61162, 

Β + Ε 




— Απόφ ΙΜΟ Α.694(17), 

— ΙΕΕ 62288 Έκδ. 1.0 (2008), 

Β + Ρ 




— Απόφ ΙΜΟ Μ30.191(79), 

— ΕΝ 62388 (2008). 

σ 




— Απόφ ΙΜΟ Μ30.192(79), 

ή. 





— ΓΤυ-ΚΜ 628-3(11/93), 

— ΙΕΕ 60945 (2002), 





— 1Τυ-Κ Μ 1177-3(06/03). 

— ΙΕΕοςιρά61162, 






— ΙΕΕ 62288 Έκδ. 1.0 (2008), 






— ΙΕΕ 62388 Έκδ. 1.0 (2007). 
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Α.1/4.36 

Εξοπλιομός ραντάρ 

— Κανον. ν/18. 

— Κανον. ν/19. 

— ΕΝ 60945 (2002), 


Κατ. 3 


— Απόφ ΙΜΟ Α.278(νΐΙΙ), 

— ΕΝ σειρά 61162, 




— Απόφ ΙΜΟ Α 694(17), 

— ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1 0 (2008), 




— Απόφ ΙΜΟ Μ30.191(79), 

— ΕΝ 62388 (2008). 




— Απόφ ΙΜΟ Μ30.192(79), 

ή· 




— ΙΤυ-ΚΜ. 628-3(11/93), 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 




— ΙΤυ-ΚΜ. 1177-3(06/03). 

— ΙΕΟ σηρά 61162, 





— ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1.0 (2008), 





— ΙΕΟ 62388 Έκδ. 1.0(2007). 

Α. 1/4.37 

Εξοπλισμός ραντάρ 
για τα]^ι>7ΐλοα 
σκάφη (Κατ. ΙΗ, 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ 

— Απόφ ΙΜΟ Α.278(νΐΙΙ), 

— Απόφ ΙΜΟ Α 694(17), 

— ΕΝ 60945 (2002), 


— ΕΝ σειρά 61162, 


Κατ.2Η και Κατ. 

3Η) 

Μ50.36{63)- 
(1994 Κώδικας 

— Απόφ ΙΜΟ Α 820(19), 

— ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1.0 (2008), 



Η5Ρ 13, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ30.36(63)- 

— ΕΝ 62388 (2008). 



— Απόφ ΙΜΟ 

(1994 Κώδικας Η3α 13, 




Μ5^.97(73)- 
(2000 Κώδικας 

Η5Ρ 13. 

— Απόφ ΙΜΟ Μ30.97(73)- 
(2000 Κώδικας ΗδΟ 13, 

Π· 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 




— Απόφ ΙΜΟΜ30.191(79), 

— ΙΕΟσηρά61162, 




— Απόφ ΙΜΟ Μ30.192(79), 

— ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1 0 (2008), 




— ΡΤυ-ΚΜ. 628-3(11/93), 

— ΓΤυ-ΚΜ 1177-3(06/03). 

— ΙΕΟ 62388 Έκδ. 1 0 (2007) 


Β + ο 
β + Ε 
Β + Ρ 

σ 


β + Ο 
Β + Ε 
Β + Ρ 
Ο 


Α.1/4.38 


Α.1/4.39 


ΕΕοττλιομός ραντάρ 
ηταχριμίνος με 
δυνατότητα 
χαρτογράφησης 
(Κατ. 1ΗΟ 
Κατ. 2ΡΙ0 και 
Κατ. 3Η0) 


Ανακλαστήρας 

ραντάρ 


— Κανον. Χ/3, 

— Ατόφ. ΙΜΟ 
Μ30.36(63)- 
(1994 Κώδικας 
Η5Ρ 13, 

— Ατόφ. ΙΜΟ 
Μ30.97(73)- 
(2000 Κώδικας 
Η3Ρ 13 


— Κανον. ν/18, 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ ΙΜΟ 
Μ30.36{63)- 
(1994 Κώδικας 
Η3Ρ 13, 

— Απόφ ΙΜΟ 
Μ3€.97(73)- 
(2000 Κώδικας 
Η3Ρ 13. 


— Απόφ ΙΜΟ Α 278(νΐΙΙ), — 

— Απόφ ΙΜΟ Α.694(17), — 

— Απόφ ΙΜΟ Α.820(19), — 

— Απόφ ΙΜΟ Μ30.36(63)- — 

(1994 Κώδικας Η3α 13, 

ή· 

— Απόφ ΙΜΟ Μ30 97(73)- 

(2000 Κώδικας Η30) 13. — 

— Απόφ ΙΜΟ Μ30.191(79), — 

— Απόφ ΙΜΟ Μ30.192(79), “ 

— ΓΤυ-Κ Μ. 628-3(11/93), — 

— ΙΤυ-ΚΜ. 1177-3(06/03). 


— Κανον. ν/19, — 

— Απόφ ΙΜΟ Μ30.36(63)- — 

(1994 Κώδικας Η30 13, 

ή· 

— Απόφ ΙΜΟ Μ30 97(73)- 

(2000 Κώδικας Η3Ρ 13, — 

— Απόφ ΙΜΟ Μ30.164(78) — 


ΕΝ 60945 (2002), Β + Ο 

ΕΝ σειρά 61162, Β + Ε 

ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1.0 (2008), Β + Ρ 

ΕΝ 62388 (2008). Ο 


ΙΕΟ 60945 (2002), 
ΙΕΟσαρά 61162, 

ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1 0 (2008), 
ΙΕΟ 62388 Έκδ. 1.0 (2007). 


ΕΝ 130 8729 (1998), Β + Ο 

ΕΝ 60945 (2002), Β + Ε 

Β + Ρ 

130 8729(1997), Ο 

ΙΕΟ 60945 (2002). 
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Α 1/4.40 

ΣύίΤτημα ελέγχου 
πορείας για 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ. 1ΜΟ 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟΑ.822(19), 

— 

150 16329 (2003), 

Β + 0 


ταχύπλοα οκάφη 

— 

ΕΝ 60945 (2002), 

Β + Ε 


Μ50 36(63)- 
(1994 Κώδικας 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ$0.36(63)- 

_ 

ΕΝοηρά61162, 

Β + Ρ 




Η3Ρ 13, 

(1994 Κώδικας Η$0 13, 

_ 

ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1.0 (2008). 

α 



— Αιιόρ ΙΜΟ 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)- 






Μ5097(73)- 

(2000 Κώδικας Η50 13, 

ή· 





(2000 Κώδικας 

Η5Ρ 13. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ30.191(79) 

— 

150 16329 (2003), 






— 

ΙΕΟ 60945 (2002), 






— 

ΙΕ€οειρό61Ι62, 






— 

ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1.0 (2008). 


Α. 1/4.41 

Συσκευή 

μετάδοσης πορείας 

— Κανον·. ν/18, 

— Κανον. Χ/3, 

— Κανον ν/19, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— 

150 22090-3 (2004), 

Β + 0 


ΤΗΟ (μέθοδος 

— 

ΕΝ 60945 (2002), 

Β + Ε 


ΟΝ52) 

— Ατιόφ ΙΜΟ 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.36(63)- 

— 

ΕΝ αςιρά 61162, 

Β + Ρ 



Μ50 36(63)- 
(1994 Κώδικας 

(1994 Κώδικας Η$0 13, 

_ 

ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1.0 (2008). 

0 



Η$Ρ 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)- 






(2000 Κώδικας Η50 13, 

ή· 





— Ατιόφ. ΙΜΟ 
Μ5097(73)- 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5€.116(73), 

— 

150 22090-3 (2004), 




(2000 Κώδικας 

Η5Ρ 13. 

— Απόφ ΙΜΟ Μ30.191(79). 

— 

ΙΕΟ 60945 (2002), 





— 

ΙΕΟ οειρά 61162, 






— 

ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1.0 (2008). 


Α 1/4.42 

Προβολέας για 
ταχύπλοο σκάφος 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)- 

— 

150 17884 (2004), 

Β + 0 


— Απ<>φ ΙΜΟ 

— 

ΕΝ 60945 (2002). 

Β + Ε 



Μ5€.36{63)- 
(1994 Κώδικας 

(1994 Κώδικας Η50 13, 

ή· 


Β + Ρ 



Η2Ρ 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5€.97(73)- 


150 17884 (2004), 




(2000 Κώδικας Η$0 13. 

— 

0 



— Απόφ ΙΜΟ 
Μ5097(73)- 


— 

ΙΕΟ 60945 (2002). 




(2000 Κώδικας 

Η$Ρ 13. 





Α 1/4.43 

Ε^οτ^σμός νυχτε- 
ρι\ής όρασης σε 
ταχύπλοο σκάφος 

— Κανον. Χ/3. 

— Απόφ. ΙΜΟΑ.694(17), 

— 

150 16273 (2003), 

Β + 0 


— Ατιόφ ΙΜΟ 

— Απόφ ΙΜΟ Μ30.36(63)- 

— 

ΕΝ 60945 (2002). 

Β + Ε 


Μ50.36(63)- 
(1994 Κώδικας 

Η5Ρ 13, 

(1994 Κώδικας Η50 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5€.94(72), 

ή' 

150 16273 (2003), 

Β + Ρ 





— 

0 



— Ατιόφ. ΙΜΟ 

— Απόφ ΙΜΟ Μ5€.97(73)- 


ΙΕΟ 60945 (2002). 




Μ5097(73)- 
(2000 Κώδικας 

(2000 Κώδικας Η30) 13. 






Η8Ρ 13. 





Α. 1/4.44 

Διαφορικός δέκτης 
ραδιοφάρου για 

— Κανον. ν/18. 

— Κανον. Χ/3, 

— Κανον. ν/19, 

— Απόφ. ΙΜΟΑ.694(17), 

— 

ΕΝ 60945 (2002), 

Β + 0 


εξοπλισμό ΟΟΡ5 
και ΟΟΙΟΝΑ55 


ΙΕΟ 61108-4 (2004), 

Β + Ε 

— Ατιόφ ΙΜΟ 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)- 


— 

ΕΝ οειρά 61162. 

Β + Ρ 



Μ5036(63)- 
(1994 Κώδικας 

Η5Ρ 13, 

(1994 Κώδικας Η$0 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ3€.97(73)- 

ή· 

ΙΕΟ 60945 (2002), 

α 



(2000 Κώδικας Η50 13, 

— 




— Ατιόφ ΙΜΟ 
Μ5097(73)- 

— Απόφ ΙΜΟ Μ$0.114(7 3). 

— 

ΙΕΟ 61108-4 (2004), 




(2000 Κώδικας 

ΗδΡ 13. 


— 

ΙΕΟοειρό61162. 
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Α.1/4.45 

ΠρώηΛ' Α.2/4.2] 

Ευκολίες χαρτών 
για ραντάρ πλοίου 

— Κανον. ν/18, 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ5€.36(63)- 
(1994 Κώδικας 

Η50) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ5097(73)- 
(2000 Κώδικας 

Η50 13 

— Κανον. ν/19, 

— Απόφ ΙΜΟ Α 694(17). 

— Απόφ ΙΜΟ Α 817(19), 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.36(63)- 
(1994 Κώδικας Η30 13. 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.64(67), 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.97(73)- 
(2000 Κώδικας Η30 13, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50 191(79), 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.192(79) 

— ΕΝ 60936-3 (2002), 

— ΕΝ 60945 (2002), 

— ΕΝ οαρό 61162, 

— ΙΕ€ 62288 Έκδ. 1 0 (2008), 

— ΕΝ 62388 (2008). 

ή· 

— ΙΕ€ 60936-3 (2002), 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 

— ΙΕΟοειρά 61162, 

— ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1 0 (2008), 

— ΙΕΟ 62388 Έκδ. 1.0 (2007). 

Β + 0 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Ο 

Α. 1/4.46 

Συοκευή 

μττάδοοης πορείας 
ΤΗΟ (Γυροοκοπική 
μέθοδος) 

— Κανον. ν/1δ. 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ5€.36(63)- 
(1994 Κώδικας 

Η50 13, 

— Απόφ ΙΜΟ 
Μ5097(73)- 
(2000 Κώδικας 

Η5€) 13 

— Κανον. ν/19, 

— Απόφ ΙΜΟ Α 694(17), 

— Απόφ ΙΜΟ Μ80.36(63)- 
(1994 Κώδικας Η50 13. 

— Απόφ ΙΜΟ Μ$0 97(73)- 
(2000 Κώδικας Η$0 13, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.116(73). 

— 150 22090-1 (2002), 

— ΕΝ 60945 (2002), 

— ΕΝ οπρά 61162. 

Π· 

— 150 22090-1 (2002), 
ουμπεριλαμβανομένου του 
διορθωτικού I (2005), 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 

— ΙΕΟ οςιρά 61162. 

Β + 0 

Β + Ε 

Β + Ρ 

α 

Α. 1/4.47 

ΑτΛοποιημένη 
ουοκευή κατα¬ 
γραφής δεδοιιέΝΧϋν 
ταέιδίου (5-\ΌΚ) 

— Κανον. ν/20. 

— Κανον. ν/20, 

— Απόφ ΙΜΟ Α 694(17), 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.163(78). 

— Απόφ ΙΜΟ Μ80 214(81), 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.191(79) 

— ΕΝ 60945 (2002), 

— ΕΝ οειρά 61162, 

— ΕΝ 61996-2 (2008), 

— ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1.0 (2008). 

ή· 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 

— ΙΕΟ οεφά 61162, 

— ΙΕΟ 61996-2 (2007), 

— ΙΕ€ 62288 Έκδ. 1 0 (2008) 

Β + 0 

Β + Ε 

Β + Ρ 

α 

Α. 1/4.48 

Πρώην Α-1/1.40 

Μηχανικός 
α\·υψωτήρας πλοη¬ 
γού 

— Κανον. ν/23. 

— Κανον. ν/23, 

— Απόφ ΙΜΟ Α 889(21), 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ. 773. 

— Απόφ. ΙΜΟΑ.889(21), 

Β + 0 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α. 1/4.49 

Πρώη\’ Α-1/1.42 

Κλίμακα τΛοηγοΰ 

— Κανον. ν/23, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. ν/23 

— Απόφ ΙΜΟ Α 889(21) 

— ΙΜΟ Μ30/Εγκύκλ. 773. 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.889(21) 

— 150 799 (2004). 

Β + 0 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Ο 
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Α. 1/4.50 

Νέο είδος 

Είοτλιομός ΟΟΡ5 

— Κανον. ν/18. 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ ΙΜΟ 

Μ50 36(63)- 
(1994 Κώδικας 

Η5Ρ 13, 

— Αττόο ΙΜΟ 
Μ5097{73)- 
(2000 Κώδιιαις 

Η5Ρ 13. 

— Κα\·ο\’. ν/19, 

— Ακόν ΙΜΟ Α.594(17), 

— Απάρ. ΙΜΟ Μ20.36(63)- 
(1994 Κώδικας Η50) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ20.97(73)- 
(2000 Κώδικας Ηδο 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.114(73), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ30.191(79). 

— ΕΝ 60945 (2002), 

— ΙΕΟ 61108-1 (2003), 

— ΙΕΟ 61108-4 (2004), 

— ΕΝ απρά 61162, 

— ΙΕΟ 62288'Εκδ. 1.0(2008) 

ή· 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 

— ΙΕΟ 61108-1 (2003), 

— ΙΕΟ 61108-4 (2004), 

— ΙΕΟοπρά 61162, 

— ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1.0(2008) 

Β + 0 

Β + Ε 

Β + Ρ 

α 

Α 1/4.51 

Νέο είδος 

Κοπλιομός 

ΟΟίΟΝΑδδ 

— Κανον. ν/18. 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ ΙΜΟ 
Μ5036(63)- 
(1994 Κώδικας 

Η5Ρ 13, 

— Απόο ΙΜΟ 
Μ5097(73)- 
(2000 Κώδικας 

Η$Ρ 13. 

— Κα.·ον. ν/19, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)- 
(1994 Κώδικας Η50 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ20.97(73)- 
(2000 Κώδικας Η50 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.114(73), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.191(79). 

— ΕΝ 60945 (2002), 

— ΙΕΟ 61108-2 (1998), 

— ΙΕΟ 61108-4 (2004), 

— ΕΝ οαρά 61162, 

— ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1.0 (2008) 

ή. 

— ΙΕΕ 60945 (2002), 

— ΙΕΕ 61108-2 (1998), 

— ΙΕΟ 61108-4 (2004), 

— IΕ^οηρά 61162, 

— ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1.0 (2008). 

Β + 0 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Ο 
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5 Ενοπλισιιός ραδιοετηκοινωνίας 

Σημαώαας που αφορούν το τμήμα 5: Ε^οττλιομόζ ραδιοππκοη'ω\Ηα( 

Στήλη 5; Στ περίπτωση αντικρουόμενων απαιτήσεων μετα&!; της εγκυκΜου 862/ΙΜΟ Μ50 και τω\· προτύπων δοκιμής του προιό\τος, υπ^οχύουν οι απαιτήσεις 
της εγκυκλίου 862/ΙΜΟ Μ5€- 

'Οποτε ^ΤΝ-εται αναφορά οτο ΕΝ/ΙΕΟ 61162, πρέπα να ελέγ^^αι το σχετικό πρότυπο δοκιμής προϊό\τος για τον καθορισυό του εφαρμοστέου μέρους του 
ΕΝ/ΙΕΟ 61162. 


ΚανΌΝΊομός 30ΕΛ5 74 ΚοΝΌχιουοί 30Ι.Α5 74 κω οι «σχετικές 
Αριθμός είδους Χαρακτηριομός είδους όπου απαιτείται έ^Ίφιοη αποφάοεις και ε^'κύκλιοι του ΙΜΟ. κατά 

τύπου περίπτωση 


Πρότυπα δοκιμής 


Ενότητες για 
αειολό^ηοη 
συμμόρφωσης 


Ραδιοε^χατάσταση 
υπερυφηλών 
συχνοτήτω\’ (ΥΗΡ) 
για εκπομπή και 
λήφη ψηφιακής 
ετπλεκηκής κλήσης 
(Οδρ και 
ραδιοτηλεφωνία 


— Κανον. Ι\714, 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ ΙΜΟ 
Μ5036(65Η1994 
Κώδικας Η$Ρ 14, 

— Απέ>φ ΙΜΟ 
Μ5097(73Η2000 
Κώδικας Η5Ρ 14. 


— Κανο\·. ΐν/7, 

— Κα\'θ\'. Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.385(Χ). 

— Απόφ. ΙΜΟ Α. 524(13). 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.803(19), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50 36(6 3Η1994 
Κώδικας ΗδΟ) 14, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5€.97(73Η2000 
Κώδικας Η5^) 14, 

— ΙΜΟ Μ50/ΕγκύκΧ 862, 


— ΕΤ5Ι ΕΓ5 300 162-1 
νΐ.4 1 (2005-05), 

— εΤδΙ ΕΝ 300 338 
VI.2.1 (1999-04). 

— ΕΤ5Ι ΕΝ 300 828 
VI. 1.1 (1998-03), 

— ΕΤ5Ι ΕΝ 301 925 
VI. Μ (2002-09). 

— ΕΝ 60945 (2002), 

— ΙΕΟ 61097-3 (1994), 

— ΙΕΟ 61097-7 (1996), 

— ΕΝ σειρά 61162, 


— ΙΜΟ ΟΟΜ5ΑΚ ΕγκύιΛ. 32. ~ ΜΪΟ/Εγκύκλ. 862 

— Πυ-Κ Μ 489-2 (10/95), 

— ΙΤυ-Κ Μ 493-12 (03/07), 


Δέκτης φυλακής 
υπςρυφηλών 
ου)(ν'σττ(των (\ΉΕ) 
ψηφιακής εταλς- 
κτυτής κλήσης 

(ο$0 


— Κανον. IV/14, 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ ΙΜΟ 
Μ5€.36(63)-(1994 
Κώδικας Η8Ρ 14, 

— Απόφ ΙΜΟ 
Μ5€.97(73)-(2000 
Κώδικας ΗΧΡ 14. 


— ΓΤυ-Κ Μ 541-8 (10/97), 

— ΓΤυ-ΙΙ Μ 689-2 (11/93). 

— Κανον Γν/7, 

— Κανον Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Α 803(19), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(6 3)-(1994 
Κώδικας Η$0 14, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50 97(73)-(2000 
Κώδικας Η50 14, 

— ΙΜΟ ΟΟΜ5ΑΚ Εγκύκλ. 32, 

— ΓΤυ-ΙΙ Μ 489-2 (10/95), 

— Ιτυ-Ι1Μ493-12(03/07), 

— ΐτυ-κ Μ 541-8 (10/97). 


— ΕΤ5Ι ΕΝ 300 338 
νΐ.2.1 (1999-04), 

— ΕΤ5Ι ΕΝ 300 828 
VI.Μ (1998-03), 

— ΕΓ5Ι ΕΝ 301 033 
νΐ.2 1 (2005-05), 

— ΕΝ 60945 (2002), 

— ΙΕΟ 61097-3 (1994), 

— ΙΕΟ 61097-8 (1998). 
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Α.1/5.6 


Ραδιοφάρος ένδα* 
&]ς στίγματος 
κινδύνου 

{ΕΡΙΙΙΒ)(€05ΡΑ5- 
δΑίΙδΑΙ) 406 
ΜΗζ 


— ΚανΌν. ΐν/14, 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ5036(63Η1994 
Κώδικας Η5Ρ 14. 

— Απόφ ΙΜΟ 
Μ5€.97(73Η2000 
Κώδικας Η5Ρ 14. 


— Κανον. ΐν/7, 

— Καν'ον. Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.662(16), 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Αποφ. ΙΜΟ Α.696(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.810(19), 

— Αποφ ΙΜΟ Μ$0.36(63)-(1994 
Κώδικας Η50 14, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ5097(75Η2000 
Κώδικας Η50 14, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκν 862, 

— ΙΜΟ ΟΟΜδΑΚ Εγκύκλ. 32, 

— ΙΤυ-ΚΜ 633-2 (05/00), 

— ΙΤυ-ΚΜ690-1 (10/95). 


— ΕΤ$Ι Ε\ 300 066 V 
1.3.1 (2001-01), 

— ΕΝ 60945 (2002), 

— ΙΕΟ 61097-2 (2002), 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκν 862. 

ΐΓίρείωσΐ]: Η ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ. 
862 έ]ι^ εφαριιο^ή μό\Ό στην 
προαιρετική διάταξη 
τηλεεΝ’εργοποίησης και ^ στον ίδιο 
τον ΕΡΙΚΒ 


Β + 0 
Β + Ε 
Β + Ρ 
Ο 



Α.1/5.9 Γεννήτρια συναγερ¬ 

μού δύο 

ακουστικών τόνων 


Α.1/5.10 Ραδιοε^ιαιτάσταση 

μεσαίων 

στχνοτήτων (ΜΡ) 
για εκπομπή και 
^ΐVΠ ψη9ΐακής 
επιλεκτικής κλήσης 
(05Ρ και 
ραδιοτηλεφωνία 

Χημείύχτη: 
Σύμφωνα με τις 
αποφάσεις ΙΜΟ και 
ΓΤυ, οι απαιτήσπς 
για γεννήτρια συ¬ 
ναγερμού δύο 
ακουστικών τόνων 
και ιιετάδοση σε 
Η3Εδεν 
εφαρμόξονται 
πλέον* στα πρότυπα 
δοκιμής 


Α({^αι επί τούτου κενό. 


— Κανον. IV/14, 

— Κανον. Τνΐ9, 

— ΕΤ3Ι ΕΝ 300 338 

VI.2.1 (1999-04), 

Β + 0 

— Κανον. Χ/3, 

— Κα\'θ\' ΐν/10, 

Β + Ε 



— ΕΤ3Ι ΕΤ5 300 373-1 


— Απόφ ΙΜΟ 

— Καΐ’Οΐ' Χ/3, 

VI.2 1 (2002-10), 

Β + Ρ 

Μ5036(63Η1994 

— Αποφ. ΙΜΟ Α.694(17), 


Κώδικας Η$0 14, 

— ΕΝ 60945 (2002), 

Ο 

— Απόφ ΙΜΟ 

— Αποφ. ΙΜΟ Α. 804(19), 

— ΙΕΟ 61097-3 (1994), 


Μ3€ 97(73)-(2000 
Κώδικας Η5Ρ 14. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50 36(6 3Η1994 
Κώδικας ΗδΟ) 14, 

— ΙΕσ 61097-9 (1997), 

— ΕΝ σειρά 61162, 



— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73Η2000 



Κώδικας Η5Ρ 14, 

— ΙΜΟ ΜδΟ/Εγκύκλ. 862. 



— ΙΜΟ ΟΟΜ5ΑΚ Εγκύκν 32, 




— ΙΤυ-Κ Μ 493-12 (03/07), 




— ΙΤυ-Κ Μ 541-8 (10/97). 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

Α.1/5.11 

Δέκτης φυλακής 

— ΚανοΝ' ΐν/Μ. 

— Κανον. ΐν/9, 

— ΕΤ3Ι ΕΝ 300 338 

Β + Ο 


υτυαίων 



VI 2.1 (1999-04), 



συχνοτήτων (ΜΡ) 

— Κα\·(«·. Χ/3, 

— Κανον'. IV/10, 

Β -ι- Ε 


ψηφιακής ετηλε- 
κπκής κλήσης 
(050 

— Απόφ. ΙΜΟ 

Μ50 36(6 3ΗΙ994 

— Κανον. Χ/3, 

— ΕΤ31 ΕΝ 301 033 

VI 2.1 (2005-05), 

Β + Ρ 


Κώδικας Η50 14, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α 694(17), 

— ΕΝ 60945 (2002), 

σ 



— Απόφ ΙΜΟ 

— Απόφ ΙΜΟ Α 804(19), 

— ΙΕΟ 61097-3 (1994), 




Μ50 97(73)-(2000 
Κώδικας Η3Ρ 14. 

— Απόφ ΙΜΟ Μ30.36(6 3)-(1994 
Κώδικας Η30) 14, 

— ΙΕΟ 61097-8 (1998). 





— Απόφ. ΙΜΟ Μ30.97(73)-(2000 
Κώδικας Η30 14, 

— ΙΜΟ ΟΟΜ3ΑΚ Εγκύκλ. 32, 

— 1Τυ-ΚΜ.493-12(03/07), 

— 1Τυ-βΜ.541-8 (10/97), 

— 1Τυ-ΚΜ.1173 (10/95). 



Α.1/5.12 

Στσθυός 

— Κα\·<η·. ΐν/14. 

— Κανον. IV/10, 

— ΕΝ 60945 (2002), 

Β + Ο 


ΙηπτατΜί-Β 5Ε5 

— Καν'ΟΝ·. Χ/3, 

— Κανον. Χ/3, 

— 1ΕΟ 61097-10 (1999), 

Β + Ε 



— Απόφ. ΙΜΟ 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.570 (14), 

— ΙΜΟ Μ30/Εγκύκλ. 862. 

Β + Ρ 



Μ50.36(63ΗΙ994 
Κώδικας Η50 14, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α 694(17), 


0 



— Απόφ ΙΜΟ 

— Απόφ ΙΜΟ Α 808 (19), 





Μ30 97(73)-(2000 
Κώδικας Η3Ρ 14. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ30.36(6 3)-(1994 
Κώδικας Η30 14, 






— Απόφ ΙΜΟ Μ30.97(73)-(2000 
Κώδικας Η30 14, 

— ΙΜΟ Μ30/Εγκύκλ. 862, 

— ΙΜΟ ΟΟΜ5ΑΚ Εγκύκλ. 32. 



Α.1/5.13 

Σταθμός 

ΙηπτατΜί-Ο 5Ε5 

— Κα\·<η'. ΐν/14, 

— Κανον. IV/10, 

— ΕΤ31 ΕΤ5 300 460 

Έκδ. 1 (1996-05), 

Β + Ο 



— ΚσνοΝ'. Χ/3, 

— Κανον. Χ/3, 

Β + Ε 




— Απόφ ΙΜΟ Α.570 (14), 

— ΕΤ31 ΕΤ3 300 460/Α1 (1997- 




— Αποφ. ΙΜΟ 

11), 

Β + Ρ 



Μ30 36(6 3)-(1994 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.664 (16), (έχα 




Κώδικας Η3(:) 14, 

— ΕΤ31 ΕΝ 300 829 

0 



εφαρμογή μόνο εάν' ο σταθμός 

VI 1.1 (1998-03), 




— Απόφ. ΙΜΟ 

Ιηιηαπ;α( 0 5Ε5 περιλαμβάνει 




Μ30 97(73Η2000 
Κώδικας ΗδΟ 14. 

λειτουργίες ΕΟΟ), 

— ΕΝ 60945 (2002), 




— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— 1Ε0 61097-4 (2007), 





— Απόφ. ΙΜΟ Α 807(19), 

— ΕΝ<κιρό61162, 





— Απόφ. ΙΜΟ Μ30.36(63)-(1994 
Κώδικας Η3Ρ 14, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ30.97(73)-(2000 
Κώδικας Η3Ρ 14, 

— ΙΜΟ Μ30/Εγκύκλ- 862, 

— ΙΜΟ ΟΟΜ3Αβ Εγκύκλ. 32. 

— ΙΜΟ Μ30/Εγκύκλ. 862. 
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Α.1/5.14 


Α.1/5.15 


Α.1/5.16 


Ραδιοι^ταιτάιπαοη 
μτϋαΐων^υψηλών 
ουχνΊπήτων 
(ΜΡ/ΗΙΟ για 
εκπομπή και λήι^η 
030, ΝΒΟΡ και 
ραδιοτηλεφωνία 

ΣημάίϋΟη: 
Σύμφωνα με τις 
αποφάοεις ΙΜΟ και 
ΓΤυ, οι απαιτήϋπς 
για γεννήτρια ου- 
ναγερμού δύο 
ακουσηκών τόνων 
και ιιετάδοοη οε 
Η3Ε δεν έχουν 
πλέον εφαρμογή 
στα πρότυπα 
δοκιμής 


Κανον. IV/14, 

Κανον. Χ/3, 

Απόφ. ΙΜΟ 
Μ30.36(63Η1994 
Κώδικας Η3Ρ 14, 

Απόφ ΙΜΟ 
Μ50.97(73Η2000 
Κώδικας Η3Ρ 14. 


— Κανον IV/10, 

— Κανον Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Α 806(19), 

— Αποφ. ΙΜΟ Μ50.36(6 3)-(1994 
Κώδικας Η30) 14, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
Κώδικας Η30) 14, 

— ΙΜΟ Μ30/Εγκύκλ. 862, 

— ΙΜΟ ΟΟΜ3ΑΙ1 Εγκύκλ. 32, 

— ΙΤυ-Κ Μ 476-5 (10/95), 

— ΐτυ-Κ Μ 491-1 (07/86), 

— ητυ-Κ Μ 492-6 (10/95), 

— ΐτυ-κ Μ 493-12 (03/07), 

— ΓΤυ-Κ Μ 541-8 (10/97), 

— ΐτυ-κ Μ 625-3 (10/95), 

— Πυ-Ι1Μ.1173 (10/95). 


— ΕΤ3Ι ΕΓ3 300 067 
Έκδ. 1 (1990-11), 

— ΕΤ3Ι ΕΓ3 300 067/Α1 
Έκδ. 1 (1993-10), 

— ΕΤ3Ι ΕΝ 300 338 
νΐ,2 1 (1999-04), 

— ΕΤ3Ι ΕΓ5 300 373-1 
VI.2 1 (2002-10), 

— ΕΝ 60945 (2002), 

— 1ΕΕ 61097-3 (1994), 

— 1Ε€ 61097-9 (1997), 

— ΕΝ οειρά 61162, 

— ΙΜΟ Μ30/Εγκύκλ. 862. 


Αέκτης φυλακής 
ΜΡ/ΗΡ 030 


— Καναν. ΐν/14, 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ ΙΜΟ 
Μ30.36(63)-(1994 
Κώδικας Η3ρ 14, 

— Απόφ ΙΜΟ 
Μ30.97(73)-(2000 
Κώδικας Η3Ρ 14. 


— Κανον. ΐν/10, 

— Κανον Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.806(19), 

— Αποφ. ΙΜΟ Μ30.36(63)-(1994 
Κώδικας Η30 14, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ30.97(73)-(2000 
Κώδικας Η30 14, 

— ΙΜΟ 0ΟΜ3ΑΚ Εγκύκλ. 32, 

— ητυ-Κ Μ 493-12 (03/07), 

— ΐτυ-κ Μ 541-8 (10/97). 


ΕΤ3Ι ΕΝ 300 338 
VI.2 1 (1999-04), 

ΕΤ3Ι ΕΝ 301 033 
VI.2.1 (2005-05), 

ΕΝ 60945 (2002), 

ΙΕΟ 61097-3 (1994), 

ΙΕΟ 61097-8 (1998) 


Αεροναυτικές 
αμφΐδρομες ραδιο- 
τηλεφωντκές 
συσκευές νΤ4Ρ 


Κανον. IV/14, 

Κανον. Χ/3, 

Απόφ ΙΜΟ 
Μ30.36(63)-(1994 
Κώδικας Η30 14, 

Απόφ ΙΜΟ 
Μ5€.97(73)-(2000 
Κώδικας Η3Ρ 14. 


Κανον Ι\'/7, 

Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(6 3)-(1994 
Κώδικας Η30) 14, 

Αποφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
Κώδικας Η30 14, 

Απόφ. ΙΜΟ Μ30.80(70), 

ΙΜΟ ΟΟΜ5ΑΚ ΕγκύκΧ 32, 

Σύμ)!αση ΛΟΓΙΑ, παράρτημα 10, 
Κανονισμοί ραδιοεπικοινωνιών 


— ΕΤ3Ι ΕΝ 301 688 
VI. 1.1 (2000-07), 

— ΕΝ 60945 (2002). 


Β + Ο 
Β + Ε 
Β + Ρ 
Ο 


Β + Ο 
Β + Ε 
Β + Ρ 
Ο 


Β + Ο 
Β + Ε 
Β + Ρ 

α 
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Α1/5.17 

ΦορΓ]τές 

αμφίδρομα; ραδιο- 
τηλ£φ<ιΛΐκές 
αυΰκζυές νΉΡ 
οω(7ηκοΰ ακό<{>ου< 

— Κσ\·ον. ΐν/14, 

— ΚοΛ'οΐ'. Χ/3, 

— Απόιρ. ΙΜΟ 

Μ3€. 36(6 3ΗΙ994 
Κώδικας ΗΕΟ 14, 

— Απόφ ΙΜΟ 

Μ5€ 97(73)-(2000 
Κώδικας ΗδΟ) 14. 

— Κσνον. ΙΙ1/6, 

— Απόφ ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Α 809(19), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μδ0.36(63)-(1994 
Κώδικας ΗδΡ 8, 14, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μδ0.97(73>-(2000 
Κώδικας Ηδρ 8, 14, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μδ0.149(77), 

— ΙΤυ-ΚΜ.489-2 (10/95), 

— ΓΤυ-Κ Μ.542.1 (07/82). 

— ΕΤδΙ ΕΝ 300 225 

VI 4.1 (2004-12), 

— ΕΝ 300 828 VI.1.1 (1998- 
03), 

— ΕΝ 60945 (2002), 

— ΙΕΟ 61097-12 (1996). 

Β + Ο 

Β + Ε 

Β + Ρ 

0 

Α,Ι/5.18 

Σταθερές 

αμφΐδρομες ραδιο- 
τηλεφωνικές 
συσκευές ΥΗΡ 
σωστικού σκάφους 

— Κα\·ον. ΐν/14, 

— Κσ\·ον. Χ/3, 

— Απόφ ΙΜΟ 

Μ$0 36(6 3)-(1994 
Κώδικας Η$φ 14, 

— Απόφ. ΙΜΟ 

Μ50 97(73)-(2000 
Κώδικας Η50 14. 

— Κανον. ΙΙΙ/6, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.809(19), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μδ0.36(63)-(1994 
Κώδικας Ηδρ 8, 14, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μδ0.97(73)-(2000 
Κώδικας Ηδρ 8, 14, 

— ΓΤυ-Κ Μ.489-2 (10/95). 

— ΕΓδΙ ΕΝ 301 466 

VI. 1.1 (2000-11), 

— ΕΝ 60945 (2002), 

— ΙΕΟ 61097-12 (1996). 

Β + Ο 

Β + Ε 

Β + Ρ 

0 

Α1/5.19 

Ιηπιαπίΐΐ-Ρ 5Ε5 

— Κα\·σν·. ΐν/14, 

— Καΐ'ον. Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ 

Μ50.36(6 3)-(1994 
Κώδικας ΗδΟ) 14, 

— Απόφ. ΙΜΟ 

Μδ€ 97(73)-(2000 
Κώδικας Ηδρ 14. 

— Κανον. IV/10, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α570 (14), 

— Απόφ. ΙΜΟ Α 808 (19), 

— Απόφ ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μδ0.36(63)-(1994 
Κώδικας ΗδΡ 14, 

— Απόφ ΙΜΟ Μδ0.97(73)-(2000 
Κώδικας Ηδρ 14, 

— ΙΜΟ ΜδΟ/Εγκύκλ. 862, 

— ΙΜΟ ΟΟΜδΑΚ Εγκύκλ. 32. 

— ΕΝ 60945 (2002), 

— ΙΕΟ 61097-13 (2003), 

— ΙΜΟ ΜδΟ/Εγκύκλ. 862. 

Β + Ο 

Β + Ε 

Β + Ρ 

0 


6. Ε£οπλιομό<; ττου απαιτείται βάσει του ΟΟίΚίΟ 72 


Αριθμός είδους 

Χαροκτηριομός είδους 

Κανονιομός ΟΟίΚΕΟ 72 
όπου απαιτείται έγκριοη 
τύπου 

Κανσνιομοί ΟΟυΐΕΟ και οι σχετικές 
αποφάσεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ, κατά 
περπττωοη 

Πρότυπα δοκιμής 

Ενόττ^τες για 
οΕιολόγτ^η 
συμμόρφωσης 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Α. 1/6.1 

Φώτα ναυσιττλοίας 

— ^01^ιΕ^ 

παράρτημα 1/14. 

— Παράρτημα 1/14, 

— Απόφ. ΙΜΟΑ_694(17) 

— ΕΝ 14744 (2005) 

ουμπεριλαμβανομήης της ΑΟ 
(2007), 

Β + Ο 

Β + Ε 




— Απόφ ΙΜΟ Μδ0.253(83) 

— ΕΝ 60945 (2002). 

Β + Ρ 

0 





π- 

— ΕΝ 14744 (2005) 

συμπεριλαμβσνομένης της ΑΟ 
(2007), 






— ΙΕΟ 60945 (2002). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.2 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΎΠΑ ΔΟΚΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 


I. Σ6Μπικά μέαα 


Στήλη 4; Εφαρμόζεται η εγκύκλιος 980^ΙΜΟ Μ50, εκτός εάν υπεριοχύουν τα της ιπήλης 4- 


Αριθμός είδους 

Xαραι^τηριομός είδους 

Κανονιομός δΟΙΛδ 74 
όπου απαπεΐται έ^ΐφίοη 
τύπου 

Κοηονιομοί δΟίΑδ 74 και οι οχετικές 
αποφάοεις και ε^τώκλιοι του ΙΜΟ. κατά 
περίπτωση 

Πρότυπα δοκιμής 

Ενότητες για 
αςιολό^τιοη 
ΰυμμόρφωοης 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Α.2/1.Ι 

Ανακλαστήρας 
ροΛτάρ για 
οοχήβκς οχεδίτς 

— Κανον. ΙΠ/4, 

— ΚσνΌν. 111/34, 

— Κα\Όν. Χ/3. 

— Αποφ ΙΜΟ Μ5048(66)- 
(Κώδικας 1.3 Α). 



Α.2/Ι.2 

Υλικά στολών 

εμβάπτισης 

(καττάδυστ^ς) 

Αφίεται εσκεμμένα κενό. 

Α.2/Ι.3 

λϋσα (αι/τόματης) 
καθαίρτσης 
ελεύθερης 
επίπλευσης για 
σωσηκά σκάφη 

— Κανον. ΙΙΙ/4, 

— Κανον. 111/34. 

— Κανον ΙΙΙ/Ι 3, 

— Κανον ΙΙΙ/Ι6, 

— Κανον ΙΙΙ/26, 

— Κανον. ΠΙ/34, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5€.36(63ΗΙ994 
Κώδικας Η50 8, 

— Αποφ. ΙΜΟ Μ5€.48(66)- 
(Κώδικας 15Α) I, Ι\', VI, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5€.97(73)-(2000 
Κώδικας Η50) 8. 



Α.2/1.4 

Κλίμακες 

επιβίβασης 

Μεταφέρθηκε στο Α.1/1.29. 

Α.2/Ι.5 

Σύστημα 
αναγγελιών και 
γενικού συνςι^ΐρ- 
μού ανάγκης 

(όταν χρησιμο¬ 
ποιείται ως μέσο 
συναγερμού πυρκα¬ 
γιάς. εφαρμόζεται 
το είδος Α. 1/3.5 3) 

— Κανον. ΙΙΙ/6. 

— Αποφ. ΙΜΟ Μ5€.36(53)-(Ι994 
Κώδικας Η50, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5€ 48(66)- 
(Κώδικας 18Α). 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5€.97(73)-(2000 
Κώδικας Η50). 

— ΙΜΟ Μ5€/Εγκύκλ. 808. 




2. Πρόληψη θαλόυοιας ρύπανοης 


Αριθμός είδους 

Χαρακτηριομός είδους 

Κανονισμός ΜΑΚΡΟΙ 
73/78 όπου απαπεΐται 
έγκριση τύπου 

Κανονισμοί ΜΑΚΡΟί 73/78 και οι 
σ)^κές αποφάσεις και εγκύκλιοι του 
ΙΜΟ. κατά περίπτωση 

Πρότυπα δοκιμής 

Ενότητες για 
αςιολό^τιση 
συμμόρφωσης 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Α.2/2.Ι 

Συσκευές 
παρακολούθησης 
και καταγραφής 
ετή του 
σκάφους 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1/2.8. 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

Α.2/2.2 

Συστήματα καθαρι¬ 
σμού καυσαερΐωΝ' 

€ή του σκάφους 

— Παράρτημα VI, 

Κανον. 13, 

— Παράρτημα VI, 

Κα\·ον. 14. 

— Παράρτημα VI, Κα\Ό\·. 13, 

— Παράρτημα VI, Κα\Όν 14. 

— Απόφ ΙΜΟ ΜΕΡΟ 170(57). 


Α2/2.3 

Αλλες ιοοδΰλ'αμες 
υέθοδοι μείο>σης 
εκπομπών ΝΟ, επί 
του σκάφους 

— Παράρτημα VI, 

Κσ\·ον. 13. 

— Παρέφτημα \Ί, Κα\Ό\’. 13. 



Α.2/2.4 

Αλλες τεχνΌλογικές 
μέθοδοι μεί(ι>σης 
εκπομπών 

Μεταφέρθηκε στο Α.1/2.9. 


3. Είοπλιομόι; ;ιυροπροοτασ1α(; 


Αρ^ός άδους 

Χαρακτηριομός είδους 

Κα\Όνίΰμός δΟΙ-Αδ 74 
όπου απαιτείται έγκριΰη 
τύπου 

Κα\'ονΐύμοί 501Α5 74 και οι οχετικές 
αηοφάΰεις και ε^ιώκλιοι του ΙΜΟ. κατα 
περίπτίιΜη 

Πρότυπα δοκιμής 

Ενότητες για 
αέιολόγηΰη 
αυμμόρφ(ι>οης 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Α.2/3.Ι 

Μη φορητοί και 

μεταφερόιιεΝΌΐ 

πυροσβεστήρες 

Μεταφέρθηκε στο Α.1/3.52. 

Α.2/3.2 

Ακροφΰσια 
υσνιμων 
συστημάτων 
πυρόσβεσης με 
φεκασμό ντρού 
υπό πίεση σε 
)(ώρους ηδικής 
κατηγορίας, 
χώρους φορτίου 
Κο-Κο, χώρους 
ΙΙο-Κο και χώρους 
οχημάτων 

Μεταφέρθηκε στο Α.Ι/3.49. 

Α 2/3.3 

Κοπλισμός 

εκκίνησης 

ηλεκτροπαραγωγών 

ζευγών υπό 

συνθήκες ψύχους 

(μηχανισμοί 

εκκίνησης) 

— Κ(η·ο\· ΙΙ-1/44, 

— Κα\·ο\· Χ/3. 

— Κανον. Π-1/44, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5€.36(63)-(1994 
Κώδικας Η5Ρ, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5€.97(73)-{2000 
Κώδικας Η5ρ. 



Α2/3.4 

Ακροφύσισ διπλής 
χρήοης 

(τύπου ψεκαστήρα/ 
εκτοζευτήρα) 

Μεταφέρθηκε στο Α.1/3.55. 

Α 2/3.5 

Εξαρτήματα 
μόνιμων 
συστημόττων 
πυρανίχνευσης και 
συναγερμού πυρκα¬ 
γιάς για σταθμούς 
ελέγχου, χώρους 
εγκαταστάσεων, 
χώρους 
ενδιαίτησης, 
μηχανχΜΤτάσια και 
αφύλακτους 
χώρους 
μηχανημάτοΛ' 

Μεταφέρθηκε στο Α.1/3.51. 

Α.2/3.6 

Ανιχνευτές καπνού 

Μεταφέρθηκε στο Α.1/3.51. 

Α.2/3.7 

Ανιχνευτές 

θερμότητας 

Μεταφέρθηκε στο Α.1/3.51. 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

Α.2/3.8 

Ηλεκτρικός 9 σ\·ός 
αοφαλεΐας 

— Κανον. 11 - 2 / 10 , 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ ΙΜΟ 
Μ5098(73)- 
(Κώδικας ΡΕ5). 

— Κανον Π-2/10, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ30.36(63Η1994 
Κώδικας Η30), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ30.97(73)-(2000 
Κώδικας Η30), 

— Αποφ. ΙΜΟ Μ30.98(73)- 
(Κώδικας Ρ33). 

— 1Ε0 Δημοσίευση 79. 


Α.2/3.9 

Προιπατειτηκη 
εχ'όυμαυϊα ανθε¬ 
κτική ΰε ) 0 μικές 
ουοίες 

— Κανον. 11-2/19 

— Κανον 11-2/19, 

— Αποφ. ΙΜΟ Μ30.36(63)-(1994 
Κώδικας Η30 7, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ3€.97(73)-(2000 
Κώδικας Η30 7. 

— ΕΝ 943-1 (2002), 

— ΕΝ 943-1 (2002) 
συμπεριλαμΡανο^ιςνης της ΑΟ 
(2005), 

— ΕΝ 943-2 (2002), 

— ΕΝ 130 6529 (2003), 

— ΕΝ 130 6530 (2005), 

— ΕΝ 14605 (2005), 

— ΙΜΟ Μ30/Εγκύκλ. 1120. 


Α.2/3.10 

Συστήμστα φωτι¬ 
σμού χαμηλής 
τοποθέτησης 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1/3 40. 

Α.2/3.η 

Ακροφύστα 
μόνιμίιΛ' 
συστημάτων 
τπ^ρόοβεσης με 
καταιονισμό νερού 
υπό ττϊεση σε 
χώρους μηχανών 

Μεταφέρθηκε στο Α.Ι/3.10. 

Α.2/3.12 

Ισοδύναμα μόνιμων 
πυροσβεστικά 
συστήματα αερίου 
για μηχανΌστάσια 
και αντλιοστάσια 
φορτίου 

Μεταφέρθηκε στο Α.1/3.45. 

Α.2/3.13 

Αναπνευστική 
συσκευή γραμμής 
πεπιεσμένου αέρα 

(Ταχύτΐλοα σκάφη) 

— Κανον. 11-2/10, 

— Κανον. Χ/3, 

— Ακόφ ΙΜΟ 
Μ3098(73)- 
(Κωδικας Ρ3$) 3. 

— Κανον. 11-2/10, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ30.36(63)-(1994 
Κώδικας Η30) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ30 97(73)-(2000 
Κώδικας Η30 7, 

— Αποφ. ΙΜΟ Μ30.98(73)- 
(Κώδικας Ρ33) 3. 

— ΕΝ 14593-1 (2005), 

— ΕΝ 14593-2 (2005) 


Α.2/3.14 

Εύκαμπτοι πυρο- 
σβεσηκοΐ σωλήνες 
(τύπου καρουλιού) 

Μεταφέρθηκε στο Α.1/3.56. 

Α.2/3.15 

ΕΙ;αρτήμστα 
συστημάτων 
ανίχνευσης καπνού 
με ^γματοληψία 

— Κανον. 11-2/7, 

— Κανον. 11-2/19, 

— Κανον. 11-2/20, 

— Απόφ ΙΜΟ 
Μ3098(73)- 
(Κωδικας Ρ33). 

— Κανον υ-2/7, 

— Κανον 11-2/19, 

— Κανον ΙΙ-2/20, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ30.98(73)- 
(Κώδικας Ρ33) 



Α.2/3.16 

ΑνΓ(νευτές φλόγας 

Μεταφέρθηκε στο Α.1/3.51. 

Α.2/3.17 

Χειροκίνητα σημεία 
κλήσης 

Μεταφέρθηκε στο Α.1/3.51. 

Α.2/3.18 

Διατά^ς συντχγερ- 
μού 

Μεταφέρθηκε στο Α.1/3.53. 
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Α.2/3.Ι9 

Ε^ιαρτήμστα 
μόνιμων 
συ(7τημστων 
ττυρόαβεαης 
τοπικής εφαρμογής 
με βάση το νερό 
για χρήση σε 
ιιηχσνΌστάσια 
κατηγορίας “Α". 

Μεταφέρθηκε στο Α.1/3.48 

Α2/3.20 

ΤατίΓτσαρισιιένα 

έπιτιλα 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1/3.20. 

Α2/3.21 

Καρτήματα 
συστημάτων 
πυρόσβεσης 
ερμαρίοΑ’ χρωίιάτΐιΑ' 
και ερμαρίων 
εύφλεκτων υγρών 

— ΚθΛ·<Λ·. 11-2/10. 

— Κανον 11-2/10, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.98(73)- 
(Κώδικας Ρ85). 

— ΙΜΟΜ50.1/Εγκύκλ. 1239. 



Α.2/3.22 

Εξαρτήματα 

μόνιμων 

συστημάτων 

πυρόσβεσης 

αγωγών 

απορροφητήρων 

μαγειρείου 

— Κ<η'<η·. ΙΙ-2/9. 

— Κανον. ΙΙ-2/9. 



Α2/3.23 

Εξαρτήματα 

συστημάτων 

πυρόσβεσης 

καταστρώματος 

ελικοπτέρων 

— Κα\·ο\· ΙΙ-2/18. 

— Κανον. 11-2/18, 

— ΙΜΟΜίΟΙ/Εγκύκλ. 1239. 

— ΕΝ 13565-1 (2003) 
ουαπεριλαμβανοιιςνης της 
Α1(2007). 


Α2/3.24 

Φορητές μονάδες 
εκτόξευσης αφρού 

— ΚοΛ'ΟΝ· 11-2/10, 

— ΚοΛ'ΟΝ· ΙΙ-2/20, 

— Κα\Ό\·. Χ/3. 

— Κανον 11-2/10, 

— Κανον ΙΙ-2/20, 

— Απ6<ρ. ΙΜΟ Μ50.36(6 3)-(1994 
Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
Κώδικας Η50 7, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ30 98(73)- 
(ΚώδIκας Ρ55) 4, 

— ΙΜΟΜ50.1/Εγκύκλ. 1239 



Α2/3.25 

Χωρίσματα 
κλάσεως “Ρ 

— Κα\Ό\·. ΙΙ-2/3. 

— Κανον. 11-2/3. 

— Απόφ ΙΜΟ Α.653(16), 

— Απόφ ΙΜΟ Α.799(19), 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.61(67)- 
(Κώδικας ΕΤΡ). παράρτημα 1 
μέρη 1 και 5 και παράρτημα 2, 

— 120 1716 (1973). 


Α.2/3.26 

Συστήματα αερίων 
καυσίμϋΛ' 
χρησιμοΓοιού^ιενα 
για οικιακούς σκο¬ 
πούς (εξαρτήματα) 

— Κίη·ο\·. ΙΙ-2/4 

— Κανον. ΙΙ-2/4, 

— ΙΜΟΜ501/Εγκύκλ. 1276. 
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Α.2/3.27 

Εξαρτήματα 
μόντμοΛ’ 
πυροοβεαηκώγ 
οίΜΤτημάτωλ' αερίου 

— Κα\·ον. 11-2/5, 

— ΚανΌν. ΙΙ-2/10, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κα\’ο\' υ-2/5, 

— Κιη-ον Π-2/10, 

— ΚοΝΟλ'. ΙΙ-2/20, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ30 36(6 3Η1994 
Κώδικας Η50 7, 

— Ατιόφ. ΙΜΟ Μ30 97(73)-(2000 
Κώδικας ΗδΟ) 7, 

— Ατιόφ ΙΜΟ Μ50.98(73)- 
(Κώδικας Ρ55) 7. 

— ΕΝ 12094-1 (2003), 

— ΕΝ 12094-2 (2003), 

— ΕΝ 12094-3 (2003), 

— ΕΝ 12094-4 (2004), 

— ΕΝ 12094-5 (2006), 

— ΕΝ 12094-6 (2006), 

— ΕΝ 12094-7 (2000) 
ουμίΓεριλαμβανΌμενης της 

Α 1 (2005), 

— ΕΝ 12094-8 (2006), 

— ΕΝ 12094-10(2003), 

— ΕΝ 12094-11 (2003), 

— ΕΝ 12094-13 (2001) 
συμαςριλαιφανΌμόνης της ΑΟ 
(2002), 

— ΕΝ 12094-16(2003). 


Α.2/3.28 

Εξαρτήματα 
(Λκ7τημάτω\· 
η>ρόοβεαης με 
αφρό μέσης 
διόγκωσης — 
μόνιμα συστήματα 
αφρού 

καταστρώματος 

δεξαμενοπλοίων 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1/3.5 7. 

Α.2/3.29 

Εξαρτήματα 
μονίμων 
συστημάτωλ’ 
πυρόσβεσης με 
αφρό χαμηλι^ 
διόγκωσης για 
μηχανοστάσια και 
για προστασία του 
καταστρώματος 
δεξαμενοπλοίων 

Μεταφέρθηκε στο Α.1/3.58. 

Α.2/3.30 

Αφρός διόγκωσης 
για μόνιμα 
συστήματα 
πυρόσβεσης σε 
δεξαμενόπλοια 
χημικών 

Μεταφέρθηκε στο Α.1/3.59. 

Α2/3.31 

Χειροκίνητα 
συστήματα ψεκα- 
σιιοϋ με νερό 

— Κανον. 11-2/10, 

— Καιον. 11-2/10, 

— Α800(19). 
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4 Ε^οπλιομόζ ναυσιπλοΐας 


ΣΓ^μαώσπζ που αίρορούν το τμήρα 4: Ε^οτιλιομός ναυαιττλοΐας 


Στήλες 3 και 4; Οι παραπομπές στο κεφάλαιο V 50ίΑ5 είναι παραπομπές στο 501.Α5 1974 όπαχ; τροποποιήθηκε με τη\· Μ$0 73 και άρ]^ϋε να ιοχύπ τη\' 
1η Ιουλίου 2002. 


Αριθμός είδους 

Χαρακτηριομός είδους 

Κανονιομός 50Ι-Α5 74 
όπου απαιταται έγκριοη 
τύπου 

Κανονιουοί 301Αδ 74 και οι οχετικές 
αποφόϋεις και ε^'κύκλιοι του ΙΜΟ. κατά 
περϊπτϋχΐη 

Πρότυπα δοκιμής 

Ενότητες ^αα 
α^λόγηοη 
ΰυμμόρφκΜίης 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Α2/4.1 

Γυροσκόπιο σε 
τα)(ύπλοο σκάφος 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1 /4.31. 

Α.2/4.2 

Συστήματα ελέγχου 
πορείας για 
ταχύπλοο σκάφος 
(πρώην αυτόματοι 
πιλότοι) 

Μεταφέρθηκε στο Α.1/4.40- 

Α.2/4.3 

Συσκευή 

μετάδοσης πορείας 
ΤΗΟ (μέθοδος 
^Ν55) 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1/4.41. 

Α.2/4.4 

Φσ\·ός σημέιτων 
ημέρας 

— Κα\·ο\·. ν/Ι8, 

— Κα\Ό\'. Χ/3, 

— Κανον. ν/19, 

— Απόφ ΙΜΟ Α.694(17), 

— ΕΝ 60945 (2002) 

— ΙδΟ 25861 (2007). 




— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ50.36(63Η1994 
Κώδικας Η5<Γ), 

— Απόφ. ΙΜΟ 

Μ50 97(73)-(2000 
Κώδικας ΗδΟ) 

— Απόφ ΙΜΟ ΜδΟ. 36(6 3)-(1994 
Κώδικας Ηδρ, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ5€ 95(72), 

— Απόφ ΙΜΟ Μ5€ 97(73)-(2000 
Κώδικας ΗδΟ). 

ή. 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 

— ΙδΟ 25861 (2007). 


Α.2/4.5 

Προβολέας σε 
ταχύπλοο σκάφος 

Μετσφέρθηκε στο Α. 1/4.42. 

Α.2/4.6 

Κοπλισμός νυχτε- 
ρίλής όρασης σε 
ταχύπλοο σκάφος 

Μεταφέρθηκε στο Α.1/4.43. 

Α2/4.7 

Σύστημα ελέγχου 
ήζν'ους πορείας 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1/4.3 3. 

Α.2/4.8 

Ηλεκτρονικό 

σύστημα 

πληροφοριών και 

θαλάσσιας 

χαρτογραφίας 

(Ε^^I5). 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1/4.30. 

Α2/4.9 

Εφεδρικό ηλεκτρο¬ 
νικό σύστημα 
πληροφοριών και 
θαλάσσιας 
χαρτογραφίας 
(ΕΟΟΙ5) 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1/4.30. 

Α.2/4.10 

Σύστημα 
θαλάσσιας 
χαρτογραφίας σε 
κάναβο (Κ005) 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1/4.30. 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

Α.2/4.11 

ΣίΛ'δυασμένος εξο- 
ττλιομός 

αΡ5/ΟΙΟΝΑ55 

— Κανον. ν/18. 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ ΙΜΟ 
Μ50.36(63Η1994 
Κώδικας Η5ρ, 

— Απόφ ΙΜΟ 
Μ50.97(75Η2000 
Κώδικας ΗΣρ. 

— Κα\'ο\'. ν/19, 

— Ατιόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ$0.36(6 3)-(1994 
Κώδικας Η50, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ30.74(69), 

— Αποφ. ΙΜΟ Μ50.97(73Η2000 
Κώδικας Η50. 

— ΕΝ 60945 (2002), 

— ΕΝοςΐ()ό61162. 

ή· 

— ΙΕΟ 60945 (2002). 

— ΙΕΟ οπρά 61162. 


Α.2/4.12 

Κσπλισμός ΟΟΡ5. 
ΐκ]ΙΟΝΑ55 

Μεταφέρθηκε στα Α. 1/4 44, Α. 1/4.50 και Α. 1/4.51. 

Α.2/4.13 

Γυροσκόπιο σε 
ταχύπλοο σκάφο< 

Μεταφέρθηκε στο Α.1/4.31. 

Α.2/4.14 

Καταγραφέας 
δεδομένων τασιού 
(ΥΌΚ) 

Μεταφέρθηκε στο Α.1/4.29. 

Α.2/4.15 

Ολοκληρωμένο 

σύστημα 

ναυσιτ^ΐας 

— Κανον. ν/18, 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ ΙΜΟ 
Μ5036<63Η1994 
Κώδικας Η5Ρ 13, 

— Απόφ ΙΜΟ 
Μ5097(73Η2000 
Κώδικας Η5Ρ 13. 

— Καΐ'Οΐ' ν/19, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17). 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.86(70). 

— ΕΝ 60945 (2002), 

— ΕΝοςιρό61162, 

— ΙΕΟ 61924(2006) 

ή. 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 

— ΙΕΟ οπρά 61162, 

— 1Ε€ 61924(2006). 


Α.2/4.16 

Ολοκληρωμένο 
σύστημα γέφυρας 

Α((Ηεται εσκεμμένα κενό. 

Α.2/4.17 

Ενισχυτής στόχωΛ- 
ραδιοΓΝτοπισμού 

— Κανον. ν/18, 

— ΚανΌν. Χ/3, 

— Απόφ ΙΜΟ 
Μ5036(63Η1994 
Κώδικας Ηδρ, 

— Απόφ ΙΜΟ 
Μ5097(73Η2000 
Κώδικας Ηδρ. 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.164(78), 

— ΙΤυ-Κ Μ 1176 (10/95). 

— ΕΝ 60945 (2002). 

ή· 

— ΙΕΟ 60945 (2002). 


Α.2/4.18 

Σύστημα λήψης 
ήχου 

— Κα\Όν. ν/18, 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ ΙΜΟ 
Μ5036(63Η1994 
Κώδικας Η5ρ, 

— Απέ>φ ΙΜΟ 
Μ5Ο97(73Η2000 
Κώδικας Η5ρ. 

— Καΐ’οΐ' ν/19, 

— Απόφ ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ30.36(6 3)-(1994 
Κώδικας Η50). 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50 86(70), 

— Αποφ ΙΜΟ Μ50 97(73)-(2000 
Κώδικας Η50. 

— ΕΝ 60945 (2002), 

— ΕΝ οειρά 61162. 

ή· 

— ΙΕΟ 60945 (2002). 

— ΙΕΟ οπρά 61162. 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

Α 2/4.19 

Μσγνητική πυδ&α 
για τσ)(ΰτΐλοο 
ϋκάφος 

— Κ£Λ·ο\·. Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ5036(63Η1994 
Κώδικας Η5(Ι), 

— Απόφ. ΙΜΟ 

Μ50 97{73)-(2000 
Κώδικας Η30) 

— Απόφ. ΙΜΟ Α 382(Χ), 

— Απόφ. ΙΜΟ Α 694(17), 

— Απόφ ΙΜΟ Μ30.36(63)-(1994 
Κώδικας Η3ρ, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ30.97(7 3)-(2000 
Κώδικας Η5ρ. 

— ΕΝ 130 449 (1999), 

— ΕΝ 130 694 (2001), 

— 130 1069 (1973), 

— 130 2269 (1992), 

— ΕΝ 60945 (2002) 

ή- 

— 130 449 (1997), 

— 130 694 (2000), 

— 130 1069 (1973), 

— 130 2269 (1992), 

— ΙΕΟ 60945 (2002). 


Α2/4.20 

Σύστημα ελέγχου 
ίχνους πορείας για 
τ(Γ(ύ7Αοα σκάφη 

— Καΐ'οι·. Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ 

Μ50 36(63Η1994 
Κώδικας Η50), 

— Αποφ. ΙΜΟ 

Μ50 97(73)-(2000 
Κώδικας ΗδΟ). 

— Απόφ ΙΜΟ Α 694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ30.36(63)-(1994 
Κώδικας Η3ρ, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ30 97(7 3)-(2000 
Κώδικας Η5ρ. 

— ΕΝ 60945 (2002), 

— ΕΝααρά61162. 

ή. 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 

— ΙΕΟοπρά 61162. 


Α2/4.21 

Ευκολίες χαρτώλ' 
για ρα\τάρ τιλοίου 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1/4.45. 

Α.2/4.22 

Συσκευή 

μετάδοσης πορείας 
ΤΗΟ (Γυροσκοτηκή 
μέθοδος) 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1/4.46. 

Α2/4.23 

Συσκευή 

μετάδοσης πορείας 
ΤΗΟ (μσγχητική 
μέθοδος) 

Μετσφέρθηκε στο Α1 /4.2. 

Α.2/4.24 

Δείκτης ωσηκής 
απόδοσης 

— Κσνσν. ν/18. 

— Κανο\·. Χ/3, 

— Κανον ν/19, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α 694(17), 

— ΕΝ 60945 (2002), 

— ΕΝοηρά61162. 




— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ5036(63)-(1994 
Κώδικας ΗδΕΙ), 

— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ5097(73)-<2000 
Κώδικας 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ30.36(63)-(1994 
Κώδικας Η3ρ, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ30 97(73)-(2000 
Κώδικας Η5Ρ. 

ή- 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 

— ΙΕΟοπρά 61162. 


Α.2/4.25 

Δείκτες πλευρικής 
ώσης, βήματος 
έλικα και τρόποι 
λειτουργίας 

— Κανον. ν/18. 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ ΙΜΟ 
Μ5036(63)-ΐ1994 
Κώδικας Η5Ρ, 

— Απόφ ΙΜΟ 
Μ5097(73)-(2000 
Κώδικας Η5(Ι) 

— Κανον. ν/19, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α 694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
Κώδικας Η5Ρ, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ30 97(73)-(2000 
Κώδικας Η5ρ. 

— ΕΝ 60945 (2002), 

— ΕΝοαρά61162. 

ή. 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 

— ΙΕΟικιρά 61162. 


Α2/4.26 

Δείκτης ταχύτΓ|τας 
στροφής 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1/4.9. 

Α.2/4.27 

Δείκτης γωνίας 
πτ)δαλίου 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1/4.20. 

Α.2/4.28 

Δείκτης στροφώ\’ 
έλικα 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1 /4.21. 

Α2/4.29 

Δείκτης βήματος 
^κα 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1/4.22. 
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Α.2/4.30 

Ολοκληρωμένο 
σύιπημα γέφυρας 

— Κανον. ν/18, 

— Κανον. Χ/3, 

— Ατ.όψ ΙΜΟ 
Μ5€.36(63ΗΙ994 
Κώδικας Η$Ρ 13, 

— Αγ09 ΙΜΟ 

Μ50 97(73Η2000 
Κώδικας Η5Ρ 13. 

— Καΐ’ον ν/19, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.594(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50 36(6 3Η1994 
Κώδικας Η50 15, 

— Ατιοφ. ΙΜΟ Μ5€.64(67), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
Κώδικας Η50 15. 

— ΕΝ 60945 (2002), 

— ΕΝ οειρά 61162, 

— ΕΝ 61209 (1999). 

ή' 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 

— ΙΕΟοπρά 61162, 

— ΙΕΟ 61209 (1999) 


Α.2/4.31 

Συΰκευή 

διόπτευοης 

— Κανον. ν/18. 

— Καΐ'ο,’ ν/19 

— ΕΝ 60945 (2002). 

ή· 

— ΙΕΟ 60945 (2002). 


Α.2/4.32 

Σύστημα συναγερ¬ 
μού φυλακής 
νχιυσιτϊλοΐας 
γέφυρας (ΒΝ\λΆ5) 


— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5€.Ι28(75), 

— ΙΜΟ Μ30/Εγκύκλ. 982. 

— ΕΝ 60945 (2002), 

— ΕΝ οκιρά 61162. 

ή' 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 

— ΙΕΟ οειρά 61162. 


Α.2/4.33 

Σύστημα ιλέγχου 
ϊ)(νους πορείας 

(λπτουργεί σε 
ταχύττ]το πλοίου 

30 κόμβους 
και άνω) 

— Κανον. ν/18, 

— Κανον. Χ/3. 


— ΕΝ 60945 (2002). 


Α.2/4.34 

Νέο είδος 

Εξοπλισμός με 
δυ\·ατότητα 
Συστήματος Εξ 
Αποστάσεως 
Αναγνώρισης και 
Παρακολούθησης 
Πλοίων (ίΙΠΤ) 

— Κανον. ν/19 

— Κανον ν/19, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Α 813(19), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50 202(81), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50211(81), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.263(84), 

— ΙΜΟ Μ30.1/Εγκύκλ. 1257. 

— ΕΝ 60945 (2002), 

— ΕΝ οκιρά 61162. 

ή· 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 

— ΙΕΟ οαρά 61162. 


Α.2/4.35 

Νέο είδος 

Δέκτης Οαΐϋοο 

— Κανον. V 

— ΚσΐΌν. V, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Αποφ. ΙΜΟ Α.813(19), 

— Απόφ ΙΜΟ Μ30 233(82), 

— ΕΝ 60945 (2002), 

— ΕΝ σειρά 61162. 

ή· 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 

— ΙΕΟ σειρά 61162. 


Α.2/4.36 

Νέο είδος 

Εξοπλισμός Α1$ 
5ΑΚΤ 

— Κανον. V 

— Κανον. V, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ30 246(83), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ30.247(83), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ30 256(84) 

— ΕΝ 60945 (2002), 

— ΕΝ σειρά 61162. 

ή· 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 

— ΙΕΟ σειρά 61162. 
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5. Εί;οπλιομό<; ραδιοεπικοινωνίας 


Αριθμός εΐδονς 

Χαρακτηρίΰμός είδους 

Κανονίΰμάς 50ΕΑ5 74 
όπου απαιτείται έγκριοη 
τύπου 

Κανονιομοϊ 501Α5 74 και οι σχετικές 
αποφάσεις και ε^ιώκλιοι του ΙΜΟ. κατα 
περίπτωση 

Πρότυπα δοκιμής 

Ενότητες για 
α^λόγηση 
συμμόρφωσης 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Α.2/5.1 

ΥΉΡ ΕΡΙΚΒ 

— Κανον. ΐν/14. 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ5036(63ΗΙ994 
Κώδικας Η5Ε!), 

— Απόφ ΙΜΟ 

Μ5^ 97(73Η2000 
Κώδικας Η5(Γ). 

— Κανον ΐν/8, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α 662(16), 

— Απόφ. ΙΜΟ Α 694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Α 805(19), 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.36(6 3)-(1994 
Κώδικας ΗδΟ, 

— Απόφ ΙΜΟ ΜδΟ 97(73)-(2000 
Κώδικας ΗδΟ, 

— ΓΤυ-Κ Μ.489-2 (10/95), 

— ΓΤυ-Κ Μ.693 (06/90). 

— ΕΝ 60945 (2002) 

η> 

— ΙΕΟ 60945 (2002). 


Α2/5.2 

Εφεδρική ενέργηα 
ασυρμάτου 

— Κανον. ΐν/14. 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ5036(63Η1994 
Κώδικας Ηδρ, 

— Απόφ ΙΜΟ 
Μ5^97(73Η2000 
Κώδικας Η5(Γ) 

— Κανον. ΐν/13, 

— Απόφ ΙΜΟ Α 694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μδ0.36(63)-(1994 
Κώδικας ΗδΟ), 

— Απόφ ΙΜΟ Μδ0.97(73)-(2000 
Κώδικας ΗδΟ), 

— ΙΜΟ ΟΟΜδΑΚ Εγκύκλ. 16, 

— ΙΜΟ ΟΟΜδΑΚ Εγκύκλ. 32. 

— ΕΝ 60945 (2002). 

ή. 

— ΙΕΟ 60945 (2002). 


Α.2/5.3 

ΙηιηίΐΓ3αΙ-Ρ 5Ε5 

Μεταφέρθηκε στο Α.1/5.19- 

Α.2/5.4 

Πίνακας ένδειξης 
κινδίΑου 

— Κανον. ΐν/14, 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ5036(63Η1994 
Κώδικας Η5(Ι), 

— Απέκρ. ΙΜΟ 
Μ5097(73Η2000 
Κώδικας Ηδρ 

— Κανον. Ι\^/6, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α 694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ ΜδΟ. 36(6 3)-(1994 
Κώδικας ΗδΟ), 

— Απόφ. ΙΜΟ ΜδΟ 97(73)-(2000 
Κώδικας ΗδΟ), 

— ΙΜΟ ΜδΟ/Εγκύκλ 862, 

— ΙΜΟ ΟΟΜδΑΙΙ Εγκύκλ. 32. 

— ΕΝ 60945 (2002) 

ή. 

— ΙΕΟ 60945 (2002). 


Α.2/5.5 

Πίνακας ένδειξης 

συναγερμού 

κινδύνου 

— Κσΐ'ον. ΐν/14, 

— Καΐ'ΐΛ·. Χ/3, 

— Απόφ ΙΜΟ 

Μ$0 36(6 3Η1994 
Κώδικας ΗδΟ), 

— .Λπόφ. ΙΜΟ 

Μ50 97(73Η2000 
Κώδικας Η5(Γ) 

— Κανον. ΐν/6, 

— Απόφ. ΙΜΟΑ.694(Ι7), 

— Απόφ. ΙΜΟ ΜδΟ. 36(6 3)-(1994 
Κώδικας Ηδ€), 

— Απόφ ΙΜΟ ΜδΟ 97(73)-(2000 
Κώδικας Ηδ^, 

— ΙΜΟ ΜδΟ/Εγκύκλ. 862, 

— ΙΜΟ ΟΟΜδΑΚ Εγκύκλ. 32. 

— ΕΝ 60945 (2002). 

ή. 

— ΙΕΟ 60945 (2002). 


Α.2/5.6 

Ροδιοφάρος ένδο¬ 
ξης στΐγμοτος 
κηδΟνου (ΕΡΙΚΒ) 
στη ζώνη Ι (ΙΝ- 
ΜΑΚ5ΑΤ) 

Αφίεται εσκεμμένα κενά. 

Α.2/5.7 

Σύοτημα συναγερ¬ 
μού ασφέιλειας 
πλοίου 


— Κανον ΧΙ-2/6, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α 694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ ΜδΟ.147(77), 

— ΙΜΟ ΜδΟ/Εγκύκλ. 1072. 

— ΕΝ 60945 (2002) 

η- 

— ΙΕ€ 60945 (2002). 
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6 Είοπλιοιιόί τιου απαιιτίται βώοει του ΟΟίΚΕΟ 72 


Αριθμός είδους 

Χαραιςτηριομος είδους 

Κανονηομός ΟΟΙΚΕΟ 72 
όπου απαιτείται έ^'κριοη 
τυηου 

Καναντομοΐ ΟΟίΚΕΟ και οι ϋχεηκές 
απο4|ΐαϋεις και ε^ιςυκλιοι του !ΜΟ. κατά 
περίπτΐιΗ>η 

Πρότυπα δοκιμής 

Ενότητες για 
αςιολό\'ηθη 
ϋυμμόρ^ωοης 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Α.2,'6.1 

Φώτα ναυοιτιλοΐας 

ΜΓταφέρθηκΣ ϋτο Α. 1 ί6.1. 

Α.2;6.2 

ΣϋίΤκευές τ^χτ^τικών 
ϋημάτων 

— Παράρτημα 111/3. 

— Παράρτημα 111/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17). 

— ΕΝ 60945 (2002), 

—- Συρΐκτρες — ΟΟίΚΕΟ 72 
Γαράρτηιια 111/1 ίΕπιδόοεις), 

— Κώδωνες ή γκο^χ — ΟΟίΠΕΟ 

72 παράρτημα ΙΙΙ/2 (Επιδόοεκ)- 

ή· 

— ΙΕ€ 60945 (1996). 

— Συρΐκτρες — ΟΟίΚ,ΕΟ 72 
παράρτηιια ΙΙΙ/1 (Επιδόοας), 

— Κώδωντς ή γκο^'κ — €01- 
Κ.ΕΟ 72 παράρτημα ΙΙΙ/2 
(Επιδόσεις) 



7 Σωυτικόΐ εΕοττλιομόΐ πλοίων ιιεταφορήε φορτίου χύδην 


Αριθμός είδους 

Χαρακτηριομος είδους 

Κανονιομος 74 

όπου απαπείται έ^Ίφΐϋη 
τυπου 

Κανοντϋΐιοι δ01.Α!> 74 και οι ύχετικες 
αποφαοεις και ε^ιώκλιοι του ΙΜΟ. κατά 
περίπτωϋη 

Πρότυπα δοκιμής 

Ενότητες για 
αςιολό^ηΟη 
ϋυμμόρφωΟης 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Α.2/7.1 

Μέσο φ<ΐ>ρτο)ϋης 

— Κα\Όν. ΧΙΙιΊΐ, 

— Κσ\'<Λ' ΧΙΙ,ΊΙ. 

— ΙΜΟ Μ30.1/ΕγκύιΛ. 1229. 




— 1997 Απόο. 5 
διάσκεφης 50ΕΑ5. 

— 1997 Απόφ. 5 διάοκεφης 

301Α3. 



Α.2/7.2 

Ανιχνευτές στάθμης 
ΰδστος ϋε τΐλοΐα 
φορτίου χύδην 

— Απόο ΙΜΟ 

Μ50188(79). 

— Κ(η'<η' ,ΧΙΙ/12, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ30 138(79). 

— ΙΕΟ 60092-0504, 

— Απόφ. ΙΕΟ 60529, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ30 188(79),. 



Άρθρο 4 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την 
6η Απριλίου 2010. 

Η δημοσίευση και η εκτέλεση του παρόντος διατάγ¬ 
ματος ανατίθεται στην Υπουργό Οικονομίας, Ανταγω¬ 
νιστικότητας και Ναυτιλίας. 

Αθήνα, 11 Μαΐσυ 2010 

ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΛΟΥΚΙΑ - ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΑΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙιΚρ://ν>ν>νν. 0 ΐ.ρΓ - ί-πΐίΐΙΙ: νν0ΐ)πΐ35ΐ0Γ.0ΐ@ΐ0ί.ΐ|Γ 






























